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Tipico cruscotto di una carlinga di ae* 
reo, in particolare si tratta di un bi¬ 
motore; come è possibile rilevare dal 
tachimetro a doppia lancetta. Nelle 
descrizioni che seguono sarà facile 
individuare molti degli strumenti che 
sono installati nelTapparecchìo 



Q uesto argomento che pare, a prima vi¬ 
sta, estraneo alle intenzioni principali 
della rivista, è invece completamente in 
tono con esse; il perché è presto detto; acca- 
de spesso di trovare sulle bancarelle di mate¬ 
riale usato nelle città, strumenti indicatori di 
diverso genere quasi sempre con fondo scu¬ 
ro e con graduazioni ed indice chiaro. Tali 
strumenti, all'apparenza molto interessanti so¬ 
no anche venduti a prezzi più che accessibili, 
per cui molti degli appassionati negli esperi¬ 
menti sono tentati ad acquistarne qualcuno, 
in vista magari di qualche loro successiva uti¬ 
lizzazione od anche di un esame interno, per 
lo studio dei meccanismi; ora, dal momento 
che siamo a conoscenza di questo problema 
e dell'interesse dei lettori per questi strumen¬ 
ti intendiamo passarne in rassegna tipi basi¬ 
lari, a cui tutte le variazioni possono ricon¬ 
dursi, Di ciascuno di essi sarà descritto il mec¬ 
canismo ed il funzionamento in termini ab¬ 
bastanza accessibili, per cui ogni lettore, avrà 
a disposizione gli elementi per interpretare 
le caratteristiche di tali apparecchi, intuendo 
anche della possibilità di utilizzazione che cia¬ 
scuno di essi offre. 

Come dicevamo si tratta nella maggior par¬ 
te dei casi degli strumenti che si trovano in 
numero abbastanza rilevante sui cruscotti del¬ 
le carlinghe di qualsiasi aeroplano di qualun¬ 


que dimensioni, naturalmente, che gli aerei più 
grandi dispongono di pannelli più complessi. 

Gli strumenti in questione giungono nel 
commercio spicciolo ossia sulle citate banca¬ 
relle di materiale usato attraverso le perio¬ 
diche allienazioni che avvengono presso gli 
enti militari sia italiani che atlantici, di parti 
ritenute superate o fuori uso, od anche se in 
condizioni perfette, semplicemente sostituite 
per il normale avvicendamento richiesto dalle 
strumentazioni di bordo degli aerei, in vista 
della necessità di massima sicurezza di ogni 
componente, attivo o passivo dell’aereo. 

Doveroso precisare che Tarticolo si riferi¬ 
sce a quelle serie di strumenti in cui si trova 
direttamente l'organo misurante del fenome¬ 
no o delle condizioni che interessa rilevare; 
rimangono pertanto chiusi fuori daH'articolo 
stesso, gli strumenti di tipo diverso, ossia quel¬ 
li entro i quali si trova semplicemente in ele¬ 
mento ripetitore (del tipo « Selsyn », ben no¬ 
to agli appassionati di elettronica c di cui ver¬ 
rà parlato in avvenire), strumenti di questo 
genere, hanno l'elemento rilevatore e misu¬ 
ratore del fenomeno, montato in pros¬ 
simità del punto in cui il fenomeno stesso si 
verifica; tale elemento è collegato è connes¬ 
so al trasmettitore «Selsyn» che invia appunto 
al ricevitore del complesso sistemato nell’in¬ 
terno deU'indicatore, il segnale o la informa- 
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zione che poi lo strumento stesso fornisce al¬ 
l'interessato. Nel nostro caso, si ha invece a 
che fare con apparecchi a misurazione diretta 
contenenti a volte come elementi sensibili, al 
fenomeno, dei meccanismi molto interessanti, 
che ringegno dell'arrangista troverà certamen¬ 
te da utilizzare, in qualche maniera, una volta 
compresane la concezione. 

Estremamente vario è Tassortimento degli 
strumenti che si trovano nella carlinga di un 
aereo di piccole dimensioni e specialmente di 
quelli militari: sembra quasi impossibile che 
il pilota da solo, sia in grado di tenere d'oc- 
chio un tale panorama di indici che continua- 
mente si muovono e ciascuno dei quali forni¬ 
sce una indicazione od una segnalazione es¬ 
senziale, quando non addirittura indispensa¬ 
bile, per il buon funzionamento del complica¬ 


to meccanismo e quindi per la incolumità di 
quanti si trovino sul velivolo. Taluni strumen¬ 
ti, servono per tenere sotto un controllo pres¬ 
soché medico, ciascuno dei motori indipen¬ 
dentemente, misurandone infatti, la respira¬ 
zione, la temperatura, la frequenza, le condi¬ 
zioni di alimentazione, delle pulsazioni gli at¬ 
triti alle giunzioni ecc. Altri strumenti servo¬ 
no invece a guidare il pilota, mettendolo in 
condizioni di procedere verso la meta desi¬ 
gnata, anche in condizioni che altrimenti po¬ 
trebbero risultare proibitive, quali la notte i 
banchi di nubi, la nebbia bassa, ostacoli que¬ 
sti che il migliore occhio umano non riusci¬ 
rebbe a superare. Altri strumenti ancora ser¬ 
vono per stabilire direttamente o indiretta¬ 
mente la posizione del velivolo ed anche il 
modo nel quale il velivolo stesso si stia com- 





VOLO DIRITTO virata PERFETTA A SINISTRA,LA 
A LIVELLO PAU DI SBANDA E' IMMOBILE E 

CENTRATA 



VOLO DRITTO 
ALA DI DESTRA 
ABBASSATA 



LA PALLINA MOSSA A DESTRA INDICA 
UNA VIRATA A SINISTRA CON SCIVOLATA; 
«OSSA A SINISTRA INDICA SCIVOLATA 
ALL'INTERNO DELLA VIRATA 



— INDICATORE DI VIRATA E DI SBANDAMENTO. Insostituibile per il volo cieco, questo strumento serve 
correggere Terrore in cui incorrano inevitabilmente i sensi del pilota privi di qualsiasi ausilio. La sfera 

nella livelletta in basso del quadrante mostra TangoIcS di sbandamento, ed è impedita dalToscflIatore con¬ 
tinuamente dando indicazioni inesatte, dal liquido smorzatore che si trova nel tubetto ricurvo. Come si 

vede, l'indice misuratore della virata e azionato da un giroscopio e registra Tangolo della virata nello 
stesso momento in cui questa ultima viene compiuta. (A) la massa del giroscopio, ruota a 9000 giri al 
minuto e quindi tende a resistere al cambiamento dì direzione. Come conseguenza dì questo, la sua parte 
superiore tende a spostarsi per forza centrifuga in direzione opposta a quella della direzione della virata, 
tale spostamento viene trasferito all'Indice che da il valore quantitativo della virata. (B) Taereo inizia la 

virata verso destra. {C ) dal momento che la massa giroscopica resiste alla deviazione si inclina leggermen¬ 
te in direzione opposta a quella della virata. (D) l'elemento che si inclina è collegato all'Indice frontale e 
ad esso trasmette il movimento inteso a fornire la indicazione quantitativa. (E) notare la lettera L, indi¬ 

cante la virata a sinistra e la lettera R indicante la virata a destra ; in basso la sferetta della livella In- 

dicante lo sbandamento i ■■ m ■ 
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portando, in volo, ad ogni istante, in condizio- 
ni tali per cui i sensi del pilota, che cercasse 
di effettuare un rilevamento del genere, non 
potrebbero avere come conseguenza che de¬ 
gli errori quasi sempre molto seri dì valuta¬ 
zione. Molti o moltissimi altri strumenti si 
possono riscontrare sul cruscotto, alcuni dei 
quali interessati alle indicazioni qualitative o 
quantitative di molte condizioni accessorie, 
quali quella della temperatura esistente allo 
esterno od aH'intemo, quella della pressione 
atmosferica deirestemo comparata a quella 
deirinterno, particolare questo molto impor¬ 
tante in quanto è ben noto che specialmente 
alle alte quote, la pressione atmosferica cade 
a valori tali che diffìcilmente potrebbero es¬ 
sere sopportati direttamente dal pilota, per 
cui si crea nella cabina del pilota, una sorta 
di sistema di pressurizzazione; altri strumen¬ 
ti rilevano i valori di funzionamento relativa¬ 
mente alle pressioni esistenti nei moltissimi 
circuiti idraulici dei servomeccanismi. 

Data la importanza della correttezza e della 
regolarità del loro funzionamento si tratta di 
strumenti di precisione, in qualsiasi senso 
della parola. Ve ne sono di quelli che rivela¬ 
no il peso, la elasticità, la pressione deiraria 
sulle varie parti deiraereo, e traducono que¬ 
sti dati, attraverso tubi a pressione statica. 


p INDICATORI DELLA VELOCITA' DELL'ARIA. Oltre 
avvertire il pilota sui vuoti di aria che stanno 
sopravvenendo e sulle possibili impennate e pie- i 
chiaie pericolose, lo aiuta nella valutazione indi¬ 
retta della resistenza incontrata dall'aereo e quin¬ 
di nel consumo del combustibile ed in ultima ana¬ 
lisi, suH'autonomia che in quelle condizioni à da 
attendersi dal velivolo. (A) rileva la velociti del- 
l'aereo, nello spostarsi nell'aria che attraversa con¬ 
siderando anche la velociti propria deU'aria stes¬ 
sa; in questo tubo si hanno delle pressioni dina¬ 
miche variabili causate dalle variazioni della ve¬ 
lociti deU'aria. (B) quando la velociti dell'aereo 
aumenta anche la pressione dinamica, il che de¬ 
termina il diaframma corrispondente, originaria¬ 
mente concavo, di dilatarsi. (C) là connessione 
meccanica trasmette i movimenti del diaframma 
alla lancetta indicante sul quadrante la velociti 
della aria. (D) la velociti dell'aria, come anche 
molti altri valori sono indicati sui quadranti, con 
le uniti di misura inglesi od americane quali le 
^miglia, i piedi, le libre ecc. _ 

od attraverso sensìbili diaframmi mobili al- 
rindicazione trasmessa all'indice dello stru¬ 
mento; altri inviano le informazioni attraver¬ 
so più o meno complessi circuiti elettrici od 
attraverso alberini flessibili di trasmissione, 
relativi direttamente al motore od agli orga¬ 
ni meccanici in movimento. Alcuni dipendo¬ 
no sulla reazione che si manifesta su condi¬ 
zioni dì pressione o di depressione paragona¬ 
ti a valori basilari; altri si mettono a funzio- 
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nare solo ad intervalli, sia automaticamente 
quando vi siano delle condizioni impreviste 
che richiedano di essere segnalate, come an¬ 
che, quando il pilota sia interessato a fare un 
determinato rilevamento e per. questo stabili¬ 
sca un contatto elettrico o meccanico od idrau¬ 
lico o pneumatico, con un interruttore od in 
altro modo. 

Gli strumenti di un aereo, eccettuati quelli 
accessori, possono raggrupparsi in tre catego¬ 
rie, vale a dire, quelli di regolarità di marcia, 
quelli relativi al motore e quelli della vera 
e propria navigazione. Lo strumento basico 
del primo gruppo è certamente quello che 
serve ad indicare qualsiasi deviazione di per¬ 
corso e qualsiasi sbandamento ; strumento 
questo formato da un giroscopio e da una li¬ 
velletta di vario tipo; esso informa il pilota 
di quanto il suo aereo, compie una virata ed 
anche della importanza di una tale deviazione, 
ed anche lo informa se la virata stessa viene 
o meno compiuta con la giusta quantità di 
inclinazione, essendo questo elemento indica¬ 
to dallo spostamento della bolla o del galleg¬ 
giante nella livelletta; Tindice della virata o- 
scilla verso sinistra o verso destra rispetto 
ad una posizione centrale e verticale nella qua¬ 
le si trova quando il velivolo procede perfet¬ 
tamente diritto; la sua indicazione si estin¬ 
gue solamente quando la virata che esso in¬ 
dica, viene conclusa e Tapparecchio toma nel- 


^ INDICATORE DEL RAPPORTO DI SALITA O DI PENDENZA IN VELOCITA'. E' azionato da un altro dispositivo « 
del genere del tubo di Pitol, con entrata statica di aria: questo strumento facilita notevolmente il pilota 
per lo sfruttamento massimo delle possibilità del velivolo, specialmente per le variazioni di quota; come 
lutti gli strumenti basati su valori di riferimento statici anche in questo è da tenere presente un certo 
intervallo di tempo tra Tavvenire del fenomeno e la sua segnalazione da parte delgindice. (A) quando 
il velivolo entra in discesa si verìfica un aumento delia pressione statica od atmosferica in questo tubo. 

(B) tale aumento della pressione statica determina la espansione del diaframma del barometro e questo 
da luogo alla trasmissione di un effettivo movimento che attraverso sistemi meccanici di moltiplica, aziona 
l'indice del quadrante. (C) i forellini capillari che si trovano so questa estremità disperdono la pressione 
nella custodia a tenuta di aria dello strumento cosicché quando il velivolo riassume le condizioni dì volo 
perfettamente orizzontale, l'indice dello strumento torna ad indicare lo zero. Nel caso di salite, il dìa- 
framma si abbassa ed il precesso avviene in senso inverso. 
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le condizioni normali. La velocità, od il rag^ 
gio della virata è indicato dalla distanza dal¬ 
la linea di fede centrale della lancetta indica^ 
tri ce. Lo strumento citato nella sua parte re¬ 
lativa alla misurazione della virata è costitui¬ 
to da una piccola massa simmetrica imper¬ 
niata su di un supporto apposito, ruotante a 
grande velocità sul proprio asse e che svi¬ 
luppa quindi un effetto giroscopico, sensibile 
quindi a tutte le variazioni di posizione del 
supporto, solidale airaereo. Detto giroscopio, 
può essere azionato da una tuibinetta operan¬ 
te per pressione o per depressione di aria, 
od anche azionata da un motorino elettrico. 

L’ndicatore della velocità deiraria, serve a 


segnalare al pilota quanto velocemente il suo 
velivolo si stia muovendo rispetto alle masse 
di aria circostante. Il dispositivo utilizza sia 
una pressione statica ossia il peso delTaria 
alla quota alla quale ci si trova, come anche 
una pressione dinamica vale a dire quella di 
urto deH'aria stesso, rilevata a sua volta da 
un tubo Pitot sistemato suH'ala o sulla fuso¬ 
liera del velivolo. Tali due valori sono messi a 
confronto, presentante ciascuno di essi su di 
una faccia di un diaframma unici in maniera 
che la differenza esistente tra i due valori 
stessi fa spostare il diaframma in una dire¬ 
zione o nell’altra, essendo poi solidale al dia- 
framma un meccanismo opportuno e da questo 



L'ALTIMETRO. Si tratta es$enzialmente di yn ba- -, 
rometro aneroide che fornisce la indicazione della 
altitudine rispètto al livèllo del mare alla quale 
il velivolo si trova. (A) si ha un diaframma mol¬ 
to sottile neirinterno del quale è stato eseguito 
un vuoto pneumatico, per cui la membrana mo- 
bilè di esso tende a schiacciarsi in vicinanza del 
mare quando cioè la pressione della atmosfera è 
maisima, (B) quando il velìvolo sale di quota il 
diaframma pèr l'abbassamento della pressione e- 
stema,. tende a dilatarsi. ( C ) un opportuno mec¬ 
canismo moltiplica l'ampiezza del piccolo movi¬ 
mento sviluppato dal diaframma, trasmettendolo 
all'Indice del quadrante graduato in piedii, od in 
miglia, od anche ìn chilometri. (D) è importante 
tenere presente che l'altimetro basato sul sistema 
pneumattco rileva esclusivamente la altitudine del 
velivolo rispetto al livellò del mare e non rispet¬ 
to al suolo che si trova ai disotto dell'aereo in vo¬ 
lo se tale terreno ti trova a quote superiori del li¬ 
vello dèi mare. 


si ha la trasmissione del movimento all’indi¬ 
ce frontale dello strumento il quale fornisce 
il valore in chilometri od in miglia per ora 
della velocità deiraria. 

Vi è poi rindicatore del rapporto di salita 
conosciuto anche come indicatore di veloci¬ 
tà verticale, il quale permette al pilota dì 
mantenere una quota voluta con una appros¬ 
simazione di pochissimi metri, come anche 
per il rilevamento della salita o della discesa 
entro limiti a.ssai ristretti. Si tratta in essen¬ 
za di uno sta toscopio il cui diaframma sen¬ 
sibile risponde ai cambiamenti di pressione 
ai quali è esposto per i cambiamenti di altez¬ 
za del velivolo, 

I tre stimmenti sopra citati possono essere 
usati con successo per il così detto volo cieco, 
in quanto se anche il pilota è impossibilitato 
a trarre elemento del suo volo dairestemo, 
in quanto avvolto ad esempio da un banco 
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di nubi, può da essi rilevare il valore di qual¬ 
siasi movimento normale che possa determi¬ 
nare una variazione del percorso del velivo¬ 
lo, al momento stesso, in cui tali movimenti 
sì producono; appunto per questa importan¬ 
za della loro consultazione quasi contempora¬ 
neamente, tali strumenti con altri dì valore 
equivalente sono sistemati in un raggruppa¬ 
mento apposito, immediatamente di fronte al 
pilota. 

L'altimetro serve a fornire al pilota Tindi- 
cazione di quanto egli con il suo velivolo si 
trovi alto rispetto al livello del mare, o so¬ 
pra qualsiasi punto che si sta sorvolando, co¬ 
me quindi anche la superficie deiraeroporto ; 
anche questa volta è un elemento che fun¬ 
ziona per il rilevamento indiretto del valore 
cercato ed in particolare rilevando la pressio¬ 
ne deH'aria che avvolge il velivolo, in quanto 
è noto che detta pressione è via via più bas¬ 


sa in funzione della altitudine del punto in 
cui si fa la misurazione. In particolare se ha 
a che fare con un barometro aneroide le cui 
due pareti opposte sono rappresentate da dia¬ 
frammi sensibili che si muovono distanzian¬ 
dosi od avvicinandosi, in funzione dei cam¬ 
biamenti di pressione che risultano dalla va¬ 
riazione di quota delFareo stesso. Vi è poi 
« Taltimetro di precisione » che altro non è 
se non un raffinamento tale che permette al 
pilota di rilevare variazioni di quota sino a 
pochissimi metri. Esiste poi anche raltime- 
tro sonico che funziona sul tempo di andata 
e di ritorno dal suolo, di onde acustiche o di 
ultrasuoni e che rilevando tale tempo permet¬ 
te il rilevamento della distanza dal suolo; su 
di un principio analogo è anche funzionante 
il radar-altimetro, il quale opera appunto nel¬ 
le stesse condizioni con la differenza che i 
treni di onde lanciati sono di tipo radio e 



eALLESefANTE 


PERNO 


wLA BUSSOLA MAGNETICA. Questo strumento come anche il successivo sono axìonati solamente italla 
fluenza che esercita, su di una barra magnetizzata, il campo magnetico terrestre con le sue linee di forza 
ebe si manifestano su qualsiasi punto delia terra ed anche a quote elevate. Nel caso dello strumento, la 
linea bianca di fede, indica la direzione deir^pparecchio in relazione alla rosa dei venti. (A) il polo posi¬ 
tivo del magnetino permanente dì varia forma montate suH'equipaggiamento mobile del complesso tende 
sempre ad orientarsi in direzione del polo nord magnetico terrestre, che differisce in una certa misura dal 
polo nord geografico. ( B ) questa è appunto la linea di fede indicante la posizione delTaereo ( C ) qui 
sono i magnetici di compensazione destinati appunto come dice il loro stesso nome a correggere Terrore 
della bussola causato dalla deviazione del polo nord magnetico. (D) nella parte posteriore dello strumento, 
a tenuta stagna e pieno di un lìquido che fa da ammortizzatore, si trova un diaframma flestibìla, che ce¬ 
de alquanto, nella misura necessaria e sufficiente- 
[Tiente per compensare le variazioni dì volume del¬ 
la massa del liquido stesso, con le vartizioni di 
temperatura e di pressione. {E ) per semplicità le 
scale graduate degli strumenti come questo sono 
scritte con uno zero meno, per cui quando sì fa 
su di esso, una lettera auale 33 u, si intende 
che aggiunto uno zero sì abbia 330, che sono ap- 
I punto i gradi della deviazione 
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quindi elettromagnetico, invece che acustico. 
Tali strumenti possono essere considerati as¬ 
soluti in quanto sono i soli che forniscono 
delle indicazioni dirette rispetto alla altitudi¬ 
ne sul punto sorvolato e non indirette come 
i precedenti, i quali hanno sempre come ri_ 
ferimento la pressione che esiste al livello del 
mare, e che quindi possono dare luogo ad in¬ 
dicazioni pericolose quando l'areo, si trova 
a sorvolare zone montagnose, in cui la quo¬ 
ta è assai al disopra del mare. D’altra parte 
apparecchi di questo genere sono troppo com¬ 
plessi e specializzati per giustificare la loro 
descrizione in questa sede, dedicata a com¬ 
plessi di pannello ed in genere semplici. 

Altro strumento interessante è quello rap' 
presentato dall’orizzonte artificiale, che ser¬ 
ve ad indicare quantitativamente la posizio¬ 
ne dell’aereo in relazione ad un orizzonte im¬ 
maginario, ma esatto, quando non si possa 
0 non si voglia fare ricorso al vero e proprio 
orizzonte, specialmente per dei rilevamenti di 
precisione. Tale strumento serve ad indicare 
qualsiasi inclinazione rispetto al piano del- 
rorizzonte, al piano su cui giacciono le ali del 
velivolo ed anche per fornire indicazioni del¬ 
la inclinazione sempre rispetto al piano del¬ 
l'orizzonte, del piano sul quale giace la fuso¬ 
liera. Nella sua versione più frequente è uno 
strumento basato su di un giroscopio, fatto 
girare da una turbi netta od anche da un mo¬ 
torino elettrico. A differenza dello strumento 
indicatore di virata la cui montatura si b^sa 
su di un solo asse, in questo caso, la massa 
giroscopica ha possibilità di muoversi rispet¬ 
to alla montatura su due assi ad angolo ret- 


LA BUSSOLA APERIODICA. In essa viene impiegA- 
ta unt freccia che mostra la direzlerre del velìvolo 
rispetto ad un percorso predeterminato e naturai» 
mente rispetto al polo nord magnetico terreetre; 

( A ) anche in una bussola come questa si ha un 
mezzo di smorzamento destinato a prevenire IV 
qulpaggiamento m.obiìe net muoversi troppo rapi¬ 
damente • neirosclllare prima dì fermarsi sulla 
■ posizione definitiva _ , 


to. Si tratta di uno strumento di grandissimo 
interesse ed importanza in quanto da solo per¬ 
mette al pilota di rilevare qualsiasi inclina¬ 
zione verso destra e verso sinistra come an¬ 
che verso l’alto e verso il basso delTaereo, 
permettendogli quindi di intervenire per ri¬ 
portare il velivolo nelle condizioni più rego¬ 
lari. 

Lo strum.ento per così dire com.plementare 
deilbrìzzonte artificiale, è quello notissimo con 
il nome di girobussola la quale fornisce del¬ 
ie indicazioni molto attendibili della direzio¬ 
ne del velivolo, indipendentemente da fattori 
che potrebbero invece falsare ìe indicazioni 
della vera bussola magnetica, quali le ben no¬ 
te e tem.ute perturbazioni magnetiche. Inol¬ 
tre la girobussola richiede di essere regolata 
solo poche volte durante il volo per effettua¬ 
re le compensazioni necessarie ; come al so¬ 
lito anche questa massa giroscopica viene fat¬ 
ta girare di preferenza da una sorta di turbi- 
netta azionata dalia pressione di un impianto 
di pompaggio o di aspirazione od anche da 
una presa di aria comunicante con l'esterno. 

La bussola è stata il primo strumento adot¬ 
tato dalTuomo per la navigazione, come an¬ 
che in genere per il suo orientamento, in quan¬ 
to ha il potere di fornire a chi non abbia al¬ 
cun punto di riferimento, un accenno circa 
la posizione di uno dei punti cardinali. In par¬ 
ticolare una bussola impiegata in un aereo, 
è un indicatore che fornisce al pilota la indi¬ 
cazione della direzione del velivolo rilevando 
tale elemento da sorgenti naturali ed in par¬ 
ticolare, dal campo magnetico terrestre ed 
anche dalle linee della variazione di tale cam¬ 
po, La bussola per aeronautica, gaììeggia in 
un liquido speciale od anche in semplice pe¬ 
trolio, od in una miscela di acqua ed alcool, 
la direzione viene indicata da una linea di ri¬ 
ferimento che si trova stampata sulla custo» 
dia esterna dello strumento, in un punto in 
cui tale custodia è di materiale trasparente 
od anche dove esista com.unque una sorta di 
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_ L'ORIIIZONTE ARTIFICIALE. Quando le condiiioni meteorologiche oppure la notte rendono impossibile al ^ 
pilota di rilevare da solo la posizione della linea doll'orizzonte e sopratiotto la posizione del proprio aereo 
rispetto ai tale orizzonte, è di ausiiìo quasi unico questo strumento che mostra la posizione del velivollo, 
Indicando immediatamente se il velivolo stesso tenda a fare qualche sia pur leggera picchiata od impen¬ 
nala o se il piano delle ali di esso, non sia perfettamente orizzontale. Lo strumento serve anche da con¬ 
trollo esatto dei sensi dei pilota, in quanto questi, mancando ad pilota seduto qualsiasi punto dì riferimen- 
lo diretto con il suolo, non di rado, sono messi in condizioni di errare. La linea bianca orizzontale indi¬ 
cante il vero orizzontale al quale il pilota deve riferirsi per mantenere il velivolo in corrette condizioni di 
volo, è mantenuto ad un livello costante da una massa giroscopiica ; l'indice bianco che sì trova nell'ele¬ 
mento centrale nella parte superiore del quadrante, in condiiioni normali è collegato direttamente aU'equi- 
paggiamento del giroscppio, e muovendosi sulla scala che si trova affacciata ad esso indica direttamente 
rampìézia della inclinazione dell'aereo. (A) tn buone condizioni di visibilità il pilota può riferirsi diret¬ 
tamente airorizionte effettivo che egli vede, per avere le indicazioni delle condizioni di volo del suo ae¬ 
reo. (B) in condizioni precarie di visibilità il pilota osserva l'orizzonte artificiale creato dallo strumento 
con la linea oririontale di fede, ed ottiene le stesse indicazioni che otteneva dall'orizzonte effettivo. (C) 
in questo caso particofare, Taefeo è inclinato con il piano delle sue ali, di 30 gradi verso sinistra, per 
cui il pilota deve intervenire per riportarlo nelle condizioni di partenza. [D} montato su di uno snodo uni¬ 
versale, il giroscopio ruota nella sua custodia, aziona':© da una turbinetta, al regime dì ben 15,000 giri al 
minuto. (EJ picchiate, impennate ecc, non possono danneggiare lo strumento, pur delicato, in quanto ìl 
asse ò inclinato di 2,5 gradi rispetto alla verticale (F) finestrelle dì scarico deH'aria funzionanti sul princì¬ 
pio del pentodo, si aprono quando il giroscopio, si allontana dalla posizione verticale ,( G ) questo è Tele- 
mento di trasmissione de! movimento atl'indìce sul quadrante, da notare che quelli che appaiono come 
gli sposiamentr della b«irra sono in effetti gli spostamenti del Unterò strumento fissato solidamente all'ap¬ 
parecchio, rispetto al giroscopio ed alia barra di trasmissione. ( Id ) durante !.e picchiate la estremità del 
braccio è ancorate al corpo esterno dello strumento per prevenire danneggiamenti che possono derivare al 
cornpiesso dalle fortissime sollecitazioni alle quali va soggetto. (I ), così si presenta una delle versioni 
delf'oniionte artificiale con la linea p\ù lunga indicante l'orizzonte stesso, con quella piò grossa e corta, 
interrotta al centro, indicante ÌI piano orizzontale su cui giacciono le ali del velivolo. 
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^VIROBUSSOLA O BU&SOLA VIROSCOPICA» In volo » 
viene considerata di assai maggiore affidamento 
rispetto ad una bussola miignelica convenzionate; 
una volta chiusa nella sua custodia ed avviata, non¬ 
ché regolata su di una determinata direzione ri¬ 
spetto ad una graduazione arbitraria che in genere 
è quella della rosa dei venti, mantiene durante la 
sua rotazione, la massa del giroscopio orientata 
nella direzione determinata in precedenza, fornen« 
do indicazioni al pilo'ta di tutte le variazioni di 
direzione che il suo velivolo compie nel percorso^ 

( A ) si tratta di uno strumento che denuncia im-> 
mediatamente qualsiasi cambiamento anche legge¬ 
rissimo di rotta del velivolo, permettendo quindi 
alTavialore di intervenire per riportare faereo nel¬ 
le condizioni idonee per il raggiungimento della 
meta prefìssa. B ) la ruota del giroscopio, a 10-000 
giri all minuto rimane fìssa con la sua montatura 
verticale e con la scala graduata, mentre è il re¬ 
sto del complesso^ fìssalo al velìvolo senza snodi 
che si muove attorno a dette parti {C) il getto di 
aria che determina la rotazione verticale inferiore 
del supporto del giroscopio. {Dj la girobussola 
deve essere regolata occasionalmente con dei rìle- 
rimenli opportuni, quando questa manopola viene 
premuta, in gabbia fi giroscopio, così che questo 
non può ruotare sul suo perno mentre la manopola 
stessa viene ruotata per regolare Tindice su di 
una determinata rotta da mantenere; fatta questa 
regolazione, la manopola viene tirata in fuori, dal 
che deriva la liberazione delTequipaggiamento mo¬ 
bile del giroscopio. {E ) j] collare scorrevole si 
solleva contro la leva elastica che ingabbia il gi¬ 
roscopio, per permetterne la regolazione. (F) la 
manopola citata al punto D è ben visìbile nella 
foto dello strumento. La linea dì fede al centro 
del quadrante è quella che indica il mantenimen' 
to delia rotta prestabilita: ove questo avviene, in¬ 
fatti dietro ad essa si deve sempre trovare la 
stessa indicazione della scala graduala 


feritoia per la osservazione della sua gradua¬ 
zione interna. La bussola aperiodicEt, con la 
sua intera superficie visibile ha come elemen¬ 
to indicatore una freccia mobile; data la li¬ 
mitatezza della attendibilità dei valori forni- 
ti da una bussola di tipo normale ossia ma 
gnetìca, è naturale pensare alla bussola gi¬ 
roscopica 0 girobussola, come anche ad uno 
strumento di controllo dì esso, nonché per 
fornire da sola tutte le indicazioni necessarie 
quando quella magnetica ne è impedita in un 
modo o neiraltro, come ad esempio, quando, 
mentre raereu compie una forte virata od una 
picchiata od una impennata assai marcate, 
requipaggiamento mobile della bussola con¬ 
venzionale potrebbe risultare impedito in 
qualche modo. 

Sempre appartenente alia serie degli stru¬ 
menti di posizione e di marcia, è anche un 
nuovo apparecchio che nella versione ameri¬ 
cana, è contrassegnato con il nome (stampi¬ 
gliato anche sulla custodia esterna di esso) 
di « flux-gale-compass » ossia bussola a flus¬ 
so; composta di tre elementi importanti va¬ 
le a dire, un elemento sensìbile formato da 
una speciale bobina magnetica a forma trian¬ 
golare mantenuta su di un piano perfettamen¬ 
te orizzontale rispetto alla perpendicolare di¬ 
retta verso il centro delia terra per mezzo di 
un giroscopio, fatto ruotare con un motorino 
elettrico;; tale bobina rileva i leggerissimi po¬ 
tenziali elettrici, i quali sono indotti su di 
essa, dal campo magnetico terrestre, in cori- 
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, IL TACHIMHTRO. Indica il numero di giri che il motore compie ogni minuto primo, tale iiidieaxione op-^ 

portunamente interpretata dal pilota gli permette di stabilire momeurlù per momento se il motore al quale 
lo strumento si riferisce sia funzionante in perfetie condizioni o se per qualche difetto guadagni o per¬ 
da giri; io strumento è motto utile anche al momento del decollo, quando cioè è importante che tutti i 
motori operino allo stesso regime. In volo, qualsiasi diminuzione di giri, che non sia stata determinata dalle 

regolazione in tale senso dell'acceleratore o del gas, denuncia ranormalità di qualcuna delle condizioni di 

funzionamento del motore, prevenendo anche qualche serio danneggiamento (A) il tachimetro è collegato 
in vario modo al motore del quale indica il numero di rotazioni compiute dall'albero a gomiti. (&) nel 

caso illustrato la trasmissiorte del movimento allo strumento avviene per mezzo di un cavetto flessibile. 
{€) la rotazione del motore trasmesso attraverso il flessibile, agisce sul meccanismo interno ed in parti¬ 
colare determina il divaricamento, per Forza centrifuga, delle due masse apposite; detto divaricamento de¬ 
termina a sua volta l'abbassamento del supporto scorrevole sul quale sono ancorate le mollette delle mas¬ 
se centrifughe, ( D ), questo abbassamento, aJraverso elementi di trai missione aventi anche la fur>zione di 

aumentare il rapporto di spostamento, sì trasmette airindrce del quadrante che fa ruotare in misura pro¬ 
porzionale al regime dei giri. (E) in questo tipo di strumento, l'ìndice può compiere sul quadrante qua¬ 
si due giri completi, indicando nel primo giro il regirne da 0 a 1800 e ne) secondo, da 2000 ■ 3500 girl 

-, al minuto, permettendo così delle indicazioni della massima aliertdibilità e di precisione 




POMPA Oim 4P 


V MISURATORE DI PRESSIONE DELL'OLIO. Come dice la sua stessa defmiziene serve ad indicare la pressione wmm 
con la quale l'olio della lubrificazione viene premuto lungo le condutture per essere spìnto nella circola¬ 
zione suite partì in movimento del motore. Tale strumento è molto personale, e quindi ogni motore ha i! 
proprio indicatore sul cruscotto. |A} lo strumento è situato molto vicino alla pompa ad ingranaggi che 
determina la circolazione sotto pressione dell'olio. (B) questo è una sorta di recipiente metallico a tenuta 
stagna e con le pareti abbastanza sottili per subire una certa deformazione quando neirinterno dello stes* 
so si trova una delerminata pressione; la linea tratteggiata indica la direzione nella quale avviene la defor¬ 
mazione. (C) la deformazione dell'elemento sensibile resa più evidente dal sistema di moltiplicazioni ad 
ingranaggi viene trasmesia all'indice ruotante sul quadrante. (0) in questo strumento la numerazione in- 
dica'^a si riferisce al numero di libbre della pressione per pollice quadrato alla quale l'olio à spinto dalla 
pompa. Notare la doppia scala ed il doppio indice, lo strumento infatti è in grado di segnalare contempo- 
rarteamente la pressione $u due motori; nel suo interno vi sono naturalmente due meccanìimì del tipo di 

quello illustrato nel disegno accanto. 
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^MISURATORE DI PRESSIONE DEL COMBUSTIBILE. Una diminuzione della pressione nella linea del combusti-, 
bile denuncia qualcuno di questi difetti^ linee in qualche modo otturate od inler.*otte; inefficienza della 
pompa; perdita ai serbatoi (A) indici la differenza della pressione tra il combustibile In arrivo e quella 
delfaria atmosferica, in corrispondenza del carburatore; detta differenza viene naturalmente indicata in 
■ libbre per pollice quadrato. (B) uno strumento tipico indicante la pressione del combustibile. ■ 


dizioni particolari e differenziate. Tali poten¬ 
ziali sono quindi inviali ad un apparecchio 
elettronico di amplificazione a valvole, il cui 
segnale di uscita, è inviato allo strumento in¬ 
dicatore vero e proprio situato sul pannello 
dei cruscotto ed avente nell'ìnterno un equi^ 
paggìamento simile a quello di un mìlliampe- 
rometro a ferro mobile od a bobina mobile; 
tali indicatori accade anche di trovarli in nu¬ 
mero maggiore in un aereo, specialmente 
quando si tratta di un velivolo di grandi di¬ 
mensioni, ed in questo caso, tutti gli indica¬ 
tori sono collegati allunico amplificatore e- 
lettronico sopra citato, in quanto la potenza 


di uscita di cui esso è appunto' sufficiente per 
alimentare anche molti indicatori per; volta. 

Esiste poi il cosi detto pilota automatico, os¬ 
sia un complesso di varia realizzazione ma nel¬ 
la totalità dei casi, formato da una girobus¬ 
sola, da un orizzonte artificiale e da un misu¬ 
ratore di pressione, che una volta opportuna¬ 
mente regolato, ha il potere di mantenere l'ae¬ 
reo su dì una determinata rotta quindi senza 
essere intìucnzato dagli agenti esterni, quali 
vuoti di aria, forti venti, ecc, senza che il pi¬ 
lota abbia necessità di intervenire contìnua- 
mente sui controlli del velivolo, in quanto su 
questi agiscono attraverso opportuni servoco- 



-^TERMOMETRO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. Tale strumento si trova quasi sempre solo in motori in cui il — 
raffreddamento avviene non per circolazione dì aria; ma d'altra parte si riscontra anche in moltissimi altri 
che siano dotati del roditore delTolio lubrificante. Nel tubo che forma un circuito chiuso collegato allo stru¬ 
mento, sì trova un liquido volatile quale il cloruro di metile. (A^ indica la temperatura del liquido lu¬ 
brificante o refrigerante. ( B ) il calore del fluido in esame determina una maggiore o minore evaporazione 
del liquido volatile nel bulbetto. (CI il tubicino convoglia il vapore o meglio, la pressione di questo, allo 
strumento. (D) nttlTinterno di questo vi è un meccantimo simile a quello della misurazione delle pres¬ 
sioni, ma la scala frontale delio strumento è tarata direttamente in gradì di te rr, per atura. (I) e' sempre uti¬ 
le tenere d'occhio il valore della temperatura per interpretare (e condizioni di funzionamento del sistema 
- di lubriflcazione ' 
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mandi, gli strumenti stessi del pilota auto¬ 
matico, per correggere le deviazioni di dire 
zione o di quota a cui il velìvolo sia andato 
soggetto caso per caso. Il pilota automatico 
anche nelle sue versioni iniziali, si è dime, 
strato uno dei principali ausili al volo, an¬ 
che in condizione problematica, vale a dire 
con il cattivo tempo oppure per il volo cieco. 

Degli strumenti direttamente interessati al 
motore od ai motori del velivolo sotto diversi 
aspetti quello chiamato tachimetro, è certa¬ 
mente uno dei più importanti in quanto ìn¬ 
dica la velocità di rotazione deH'asse del moto¬ 
re in termini di giri di esso per ogni minuto 
primo; esso pertanto, opportunamente inter¬ 
pretato, permette al pilota dì avere ad ogni 
istante la indicazione delle effettive condizioni 
di funzionamento del motore stesso in quan. 
to dal numero di giri che essi sviluppa, sot¬ 
to una determinata condizione di alimenta¬ 
zione è possibile rilevare se, o meno, esso svi¬ 
luppi tutta la sua energia; vi sono diversi ti¬ 
pi di questo strumento, funzionanti per tra¬ 
smissione diretta attraverso un alberino di 
trasmissione rigido oppure attraverso un fles^ 
sibile, d'altra parte molti altri modelli opera¬ 
no con un equipaggiamento magnetico od e- 
lettromagnetico, del genere di quelli che si 
riscontrano in milliamperometri ecc, II tachl 


metro, come qualsiasi altro strumento relali- 
vo al motore, è strettamente inerente al mo¬ 
tore stesso, di modo che nel caso dì apparec¬ 
chi a più motori, è possìbile constatare la pre¬ 
senza di tanti esemplari di questo strumento 
e degli altri, inerenti, quanti sono i motori; 
degli altri strumenti relativi al motore, ricor¬ 
diamo quelli per il rilevamento della tempe¬ 
ratura non solo per le testate, ma per le altre 
parti interne, quelli per il rilevamento del 
flusso di carburante, quelli per il rilevamen¬ 
to della temperatura e della pressione delFo 
lio lubrificante, quello per la misura della pres¬ 
sione dell'aria nella linea di aspirazione spe¬ 
cialmente nel caso che il motore sia munito 
di compressore centrìhogo per aumentarne il 
rendimento specialmente alle alte quote, quan¬ 
do la resa di un motore normale, data la bas¬ 
sa densità dell aria, è assai bassa. Vi sono 
poi strumenti che indicano i livelli di riserva 
dei vari serbatoi di carburante, di olio, di os¬ 
sìgeno per la cabina presurizzata, di gas car¬ 
bonico da usare per riempire i serbatoi a mL 
sura che questi si vanno vuotando del com¬ 
bustibile, e da usare anche come materiale 
principale per la estinzione dei princìpi di 
incendio in qualche sezione del velivolo ecc. 

Moltissimi altri ancora possono essere gli 
strumenti di cruscotto, specialmente nel caso 





CONOUTTORi Ù/ 
METALLO OIV£RSO 

MISURATORE DELIA TEMPERATURA DÈI CILINDRI. E' importante che la temperatura dei cilindri rìon salga . 
mat al disopra di un determinato limile, in particolare i costruttori dei motori, indicano quale dei cilindri 
assume una temperatura massima più elevata di tutti gli altri, temperatura questa che non deve essere su¬ 
perata da questo come da qualsiasi ahro cilindro. (A) la temperatura viene prelevata per sicurezza sulta te¬ 
stata del cilindro più caldo. (B) in corrispondenza della candela sì ha una termocoppia od un elemento 
sensìbile che rileva la temiperatura Irasformandola in differenza di potenziale proporzionate al valore della 
temperatura stessa. (C) il collegamento avviene di preferenza per mezzo di conduttori di metallo diverso 
per accentuare il valore delta temperatura rilevato dalla termocoppia. (D) Io strumento indicatore è in so¬ 
stanza un mitlivoltmetro che indica la tensione generata dalla termocoppia, tensione che è proporzionale 
aMa temperatura dal cilindro in esame. I conduttori che portano corrente servono onche da giunzione fred- 
I da della termocoppia 
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— MISURATORE DELLA PRESSIONE NEI CONDOTTI DI ASPIRAZIONE. Tale strumento viene usato solamente ^ 
quando il motore viene fatto funiìoriare con il eon'iprossore^ per il volo ad alta quota. Osservando l'alti- 
meiro come anche questo strumento, il pilota di un aereo che stia guadagnando quota pud vedere se la 
pressione delia miscela alla entrata del motore si tenga pressoché costante nonostante la diminuzione gra¬ 
duale della pressione all'esterno; lo strumento serve anche per rilevare valori eccessivi dì pressione i qua¬ 
li se presenti possono dare luogo, prima a su rri se ai da meri li, e poi, a danni maggiori nel motore. (A) mi¬ 
sura appunto la pressione esistente nel condotto di aspirazione, il che è importante in un motore con com¬ 
pressore. (B) Io strumento, essenzialmente un manometro, è collegato al mantello del condotto di aspira¬ 
zione a valle del compressore. (C) Tubo proveniente dalla linea di aspirazione del motore, dopo il com¬ 
pressore. (D) il diaframma flessibile $i deforma, abbassandosi via via di più ìn funzione della pressione; 
tale deformazione ampliata dagli ingranaggi viene trasmessa alTindice sul quadrante. (E), segni di riferì- 
men!:o possono essere fatti sul quadrante o sul vetro leggermente smerìgiiato, che si trova su di esso, allo 
scopo di annotare quali debbano essere t valori cdtimi di pressione, alle varie quote. 


di aerei di grandi dimensioni, quali quelli per 
il rilevamento quantitativo deiraccumulo di 
incrostazioni di ghiaccio sulle ali, in modo 
da permettere ai piloti di intervenire per la 
eììrniiiazione od almeno per il controllo di que¬ 
sto grave nemico per la sicurezza deH'aereo ; 
vi sono quelli che indicano la correttezza o 
meno della distribuzione del peso sul velivo¬ 
lo, per mettere questo nelle condizioni di pro¬ 
cedere nel modo più regolare; vi sono quelli 
indicanti la densità della miscela o meglio 
la proporzione tra aria e combustibile del gas 
che prende la via dei cilindri di ciascuno dei 
motori. 

A volte, ma non sempre, e nel caso, solo gli 
strumenti più importanti sono presenti nel¬ 
la carlinga, in due esemplari, ciascuno dei 
quali, in posizione conveniente dinanzi a cia¬ 


scun posto di guida, in modo che la consulta¬ 
zione sia quanto più possìbile agevole e non 
costringa uno dei piloti a sforzarsi per con¬ 
sultare uno strumento, qualora esso non sia 
direttamente dinanzi ad esso. Ed ecco alcuni 
termini inglesi od americani che è possibile 
riscontrare stampigliati sui quadranti degli 
strumenti e che permettono quasi sempre di 
interpretare di cosa ciascuno di tali strumen¬ 
ti sia costituito: Oil = Lubrificante; Fuel o 
gas ~ Combustibile o benzina; Pressure = 
Pressione; Flow = Flusso; R.P.M.. = Giri al 
minuto (riferito al regime del motore fomh 
to dal tachimetro) ; Temperature = Tempe¬ 
ratura; C'" - Gradi centigradi; F” = Gradi 
Fahreneit ; Corri pass = Bussola ; Artificial ho- 
rizon - orizzonte ar ti fidale ; Climp = Incli- 
nazione frontale salita o discesa. 
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RELAYS FOTOELETTRICI CON FOTODIODI 


I l fotodiodo è un elemento elettronico 
di interessanti caratteristiche che lo ac¬ 
costano alle cellule fotoelettriche di ti¬ 
po convenzionale ma che presenta su queste 
ultime delle sensibili condizioni favorevoli. 

Convenientemente polarizzato, un fotodiodo, 
consente il passaggio di una corrente di satu¬ 
razione praticamente indipendente dal valore 
della tensione applicata, se in questa condi¬ 
zione la funzione del diodo viene esposta ad 
un flusso luminoso, la corrente che vi circo¬ 
la, viene ad aumentare in proporzione della 
intensità della illuminazione che giunge alFe- 
lomento sensibile ; tale fotoelemento presen¬ 
ta rispetto alle convenzionali cellule al setc- 
nio una maggiore robustezza ed una maggio¬ 
re durata esente da invecchiamento, una e- 
strema compattezza che la mette in condizio¬ 
ni di essere montata in apparecchiature di di¬ 
mensioni assai piccole, particolare questo as¬ 
sai interessante per degli usi speciali del re- 
lay fotoelettrico; tra le altre caratteristiche 
sono da ricordare; la regolarità delle rispo¬ 
ste, un basso livello del disturbo, una resi¬ 
stenza interna assai elevata e la schermatura 
elettrica esistente sul corpo esterno del fo¬ 
todiodo, per cui si può mettere questo in con¬ 
dizioni di essere praticamente indipendente 
ed ininfluenzabile da parte dì segnali e di ra¬ 
diazioni di vario genere che raggiungono Te- 


lemento sensibile e che potrebbero dare luo¬ 
go alla alterazione delle condizioni di lavo¬ 
ro, od almeno a qualche anormalità. Data la 
capacità di risposta con notevoli variazioni 
di corrente alle piccole variazioni di illumi¬ 
nazione e data anche la sua capacità di sop¬ 
portare correnti di valore abbastanza elevato, 
ragione per cui, è possibile con un tale com¬ 
ponente, mettere insieme dei complessi in cui 
non figuri assolutamente alcun sistema di am¬ 
plificazione, pure in grado di azionare diret¬ 
tamente la bobina mobile di uno strumento 
di misura oppure Tancoretta di un relay, sia 
pure alquanto sensibile. 

Ovviamente la sensibilità della risposta di 
questi componenti elettronici, può essere no¬ 
tevolmente aumentata aggiungendo ad essi, 
ed in particolare sul loro circuito di uscita 
qualche elemento in grado di assicurare una 
certa amplificazione; con una tale aggiunta 
sarà da un lato, possìbile rilevare differenze 
di luce meno marcate, mentre dairaltro, sa- 
rà possibile azionare con maggiore sicurezza 
il relay, come occorrerà nel caso che il com¬ 
ponente sia chiamato a fare parte di qualche 
relay fotoelettrico. 

Naturalmente grazie alla estrema praticità 
che questi ultimi possiedono, vengono usati 
per Tamplificazione del segnale captato dal 
fotodiodo, dei transistor, essendo questi pre- 
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ferìbili sulle valvole per la minore richiesta 
sia in fatto di tensione come in fatto di cor¬ 
renti di alimentazione; solo i transistor, in¬ 
fatti si dimostrano applicabili in circuiti a 
basso consumo che debbano essere lasciati in 
funzione per tempi lunghissimi, con la cer¬ 
tezza di funzionamento, con un costo di eser¬ 
cizio assai basso. 



CIRCUITO A 

Si ha a che fare con un fotodiodo servito da 
un complesso di amplificazione di corrente 
continua a cui presiede im transistor PNP di 
tipo generale ossia un OC71, per quanto nelle 
stesse condizioni qualsiasi altro componente 
delle stesse caratteristiche adatto per usi ge¬ 
nerali possa andare altrettanto bene. A valle 
del complesso di amplificazione ed in parti¬ 
colare sul circuito di collettore del transistor, 
viene usato come al solito il relay nella fun¬ 
zione di organo che trasforma le variazioni 
delle quantità elettriche statiche presenti nel 
circuito, in un movimento meccanico della 
sua ancoretta mobile la quale apre o chiu¬ 
de opportuni contatti elettrici. 

Le variazioni di illuminazione alle quali il 



fotodiodo è esposto determinano, come si è 
visto, delle variazioni di corrente circolante 
su di esso nonostante che la tensione applica¬ 
ta sia costante; tali variazioni di corrente si 
ripercuotono come variazioni di caduta di 
tensione ai capi delle resistenze che si trova¬ 
no appunto suiranodo del fotodiodo; ora, dal 
momento che sul circuito si trova inserita 
anche la base, ossia Torgano di entrata del 
transistor amplificatore, accade che tale elet¬ 
trodo prende atto delle variazioni di tensione 
e per l'effetto amplifìcainte da luogo sul cir¬ 
cuito dì uscita e delle variazioni di corrente, 
che in particolari condizioni sono di ampiez¬ 
za tale da potere fare scattare in una dire¬ 
zione o neH'altra la ancoretta mobile del re- 
lay; in pratica viene scelto un relay con resi¬ 
stenza di 2400 ohm e che si chiude, eccita¬ 
to, con una corrente di 1,3 milliampei'es men¬ 
tre si apre, diseccitato, con una corrente di 
0,6 milliamperes, quando il flusso luminoso 
che raggìimge la zona sensibile del fotodiodo, 
sia delTordine dei 2500 lux. 

Neiramplificatore, Temittore deirCXCT?! è 
collegato ad un partitore di tensione in cui è 
presente un elemento variabile, ossia un po¬ 
tenziometro da 1000 ohm di valore massimo, 
che serve a controllare la soglia di funziona¬ 
mento ossia il valore della corrente di ripo¬ 
so del collettore; da notare che questa rego¬ 
lazione deve essere fatta sul posto in cui il 
relays fotoelettrico deve funzionare, in modo 
da mettere l'apparecchio nelle condizioni di 
temperatura che esso mcontrerà quando sa¬ 
rà definitivamente miesso a dimora; o per 
lo meno, in condizioni di temperatura ana¬ 
loghe. 

Impiegando una resistenza variabile, una 
batteria ed un milliamperometro abbastan¬ 
za sensibile si tratta di controllare con atten¬ 
zione le corrrenti di eccitazione e di disecci¬ 
tazione del relay, quelle cioè in cui avviene 
la eccitazione e la diseccitazione della anco¬ 
retta mobile, tenendo presente che le corren¬ 
ti di riposo e di lavoro di un transistor varia¬ 
no in funzione delle variazioni di temperatu¬ 
ra a cui esso si trova esposto, lo stesso anzi 
accade anche nel caso dello elemento foto- 
sensibile, ossia del fotodiodo. In particolare 
con l'elevarsi della temperatura si ha un au¬ 
mento di dette correnti sul collettore. Una 
resistenza da 0,1 megaohm, collegata in pa¬ 
rallelo ai terminali deirelemento sensibile al¬ 
la luce, porta come conseguenza immediata 
una diminuzione delia dipendenza rispetto al¬ 
le variazioni di temperatura delle caratteri¬ 
stiche del diodo tendenti a modificare note¬ 
volmente i valori della resistenza inversa del 
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fotoelemenlo. In particolare prove condotte 
sul circuito hanno permesso dì rilevare i se¬ 
guenti valori, misurati tenendo il complesso 
esposto ad una temperatura di 22 gradi : fo¬ 
todiodo: corrente a riposo, 11 microamperes, 
illuminato 100 microamperes* Collettore del 
transìstor a riposo, 20 microamperes, con fo¬ 
toelemento illuminato, 2000 microamperes. 


COSTRUZIONE 

L'apparecchio semplificalo; basato su que¬ 
sto circuito, può quindi come è possibile ri¬ 
levare essere usato in condizioni convenzio¬ 
nali, quando cioè la temperatura ambientale 
non tenda da subire notevoli variazioni e so- 
prattutto quando essa non vada soggetta a 
picchi molto sensibili; tra Taltro sarà da evi¬ 
tare anche che sulla custodia esterna del com^ 
plesso cada la luce solare molto forte, in quan¬ 
to potrebbe essere questa a determinare il ri¬ 
scaldamento e quindi J'alterazione delle ca- 
ratierìstiche dinamiche di risposta dell'appa¬ 
rato; nella versione fornita nello schema A, 
l'apparato trova facilmente posto in una sca¬ 
tola dì dimensioni medie, quali quelle di 100 
xl 20x60 mrn. preferibilmente in metallo e non 
avente fori dì alcun genere onde evitare che 
attraverso questi, dei raggi di luce possano 
penetrare e possano andare ad eccitare il fo 
toelemento, che si trova appunto montato 
nell'interno, su una striscetta di ancoraggi in 
maniera da potere essere raggiunto dalla lu¬ 
ce proveniente dalla sorgente luminosa ester¬ 
na ed il cui raggio, serve da mezzo per il se¬ 
gnale fotoelettrico; quando infatti, in qualche 
modo il raggio stesso viene interrotto, da una 
persona o da qualche oggetto che si intromet¬ 


ta sul suo percorso, si ha la diseccitazione del 
relay e la chiusura della coppia di contatti 
che nelle condizioni precedenti erano aperti; 
tale chiusura può essere utilizzata nel modo 
che interessa, ossìa mettendo in funzione una 
lampada di segnalazione oppure un ronzato- 
re di avviso, od ancora, per fare avanzare di 
uno scatto un contatore elettromeccanico ecc. 

Le foto allegate mostrano quale debba es¬ 
sere la disposizione delle parti che concorro¬ 
no alla formazione del complesso; come si 
vede questo ultimo, è autonomo, in quanto 
funziona con alimentazione interna di 6 volt 
prodotti da quattro elementi di pila a torcia 
collegati in serie; le pile dì questo genere so 
no anche in grado di assicurare una più che 
sufficiente autonomia; ì contatti del relay, in¬ 
vece aprono o chiudono circuiti funzionanti 
sulla corrente alternata dì rete, e questo, in 
modo da avere a disposizione una maggiore 
energia, per fare funzionare qualche mezzo di 
segnalazione di maggiori dimensioni. 

Come è rilevabile dalle illustrazioni, sono 
presenti sulla custodia esterna del comples¬ 
so due prese femmine da pannello, una del¬ 
le quali contrassegnata con la dicitura * Re¬ 
te » e l'altra contrassegnata invece con la di¬ 
citura « Circuito comandato ». Nella prima va 
inserita una spina collegata con un cavetto 
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alrimpìanto elettrico casalingo e nella secon¬ 
da deve essere inserita la spina del circuito 
comandato che può essere un servomeccani¬ 
smo qualsiasi, una lampada, una suoneria, 
ecc. Da notare anche che coloro che inten¬ 
dano avere una maggiore sicurezza del siste¬ 
ma, ed essere certi che in qualsiasi modo ed 
in qualsiasi condizione esso adempia alla sua 
funzione di allarme, anche in casi anormali 
come quando ad esempio venga a mancare 
la corrente elettrica neirimpianto per una in¬ 
terruzione qualsiasi, potranno collegare al- 
Tentrata contrassegnata con « rete » una bat¬ 
teria od un accumulatore, mantenuto carico 
in tampone: in tale caso, neH'attacco per il 
circuito comandato dovrà essere inserito un 
apparecchio in grado di funzionare con la 
tensione che si ha a disposizione. 



Il montaggio sia meccanico che elettrico 
del complesso è facilissimo da eseguire spe¬ 
cialmente con la consultazione delle foto al¬ 
legate che indicano con le apposite bandieri¬ 
ne la posizione di ognuno degli organi com¬ 
ponenti. Interessante notare la disposizione 
delle quattro pile a torcia, sistemate al di là 


di una striscetta di bachelite che créà pér éS- 
se una sorta di scompartimento separato nel¬ 
la scatola. Tutti i componenti piccoli sono 
montati sulla striscetta di ancoraggi per cui 
le connessioni elettriche da eseguire saran¬ 
no ridotte veramente al minimo. Una nota 
particolare la merita la disposizione del fo¬ 
todiodo: esso si trova neirintemo della sca¬ 
tola in posizione tale per cui la sua zona sen¬ 
sibile si trovi esattamente in linea con il fo- 
rellino attraverso il quale deve giungere il 
raggio luminoso destinato ad attivare il mec¬ 
canismo fotoelettrico; nella realizzazione del 
prototipo è stato adottato un espediente, ai 
lati del foro per il raggio luminoso ne sono 
stati eseguiti altri due a distanza opportuna 
per il passaggio di una coppia di bulloncini 
interessati al fissaggio della flangia di base 
per uno schermo metallico di valvole minau 
tura tipo lungo; il foro presente alla estre¬ 
mità opposta dello schermo è stato chiuso 
con un dischetto di cartone nero nel cui cen¬ 
tro è stato eseguito un fGirellino da 2 mm. at¬ 
traverso il quale perviene fotodiodo il rag- 
gio luminoso incaricato di eccitarlo. Le pa¬ 
reti interne dello schermo metallico sono sta¬ 
te tinte di nero opaco in modo da eliminare 
per la maggior parte le rifiessioiii di luce che 
con raggi non provenienti dal sistema potreb¬ 
bero in qualche modo attivare il complesso 
falsandone le indicazioni. 

Notevole importanza è rivestita dal siste¬ 
ma di illuminazione che può anche essere 
costituito da una lampadinetta della poten¬ 
za di una diecina di watt, a patto che sia, 
sistemata dietro ad un sistema ottico di con¬ 
densatore atto a rendere paralleli i raggi, i- 
noltre il fascio luminoso che di questa vie¬ 
ne utilizzato non può avere una sezione mag¬ 
giore a 5 mm. Anche in corrispondenza della 
sorgente luminosa, quindi sarà utile applica¬ 
re un tubo annerito internamente con un foro 
alla estremità di uscita, della sezione di 5 
mm. massimo, attraverso il quale possa sfug¬ 
gire il raggio diretto al fotorelay. Naturalmen¬ 
te anche in questo caso come in tutti gli ah 
tri sarà possibile adottare un sistema di spec¬ 
chi che devii opportunamente la luce, in ma¬ 
niera di creare con il raggio di luce unico, un 
percorso che passi dinanzi a tutti gli oggetti 
ed alle varie aperture da proteggere, in que¬ 
sto modo un solo impianto potrà ad esempio, 
servire per proteggere tutta una stanza. Se 
poi il sistema sarà disposto airestemo della 
abitazione nel modo illustrato nella figura D, 
potrà sei^vire a proteggere l'intero immobile 
da persone che intendano penetrarvi sia dal¬ 
le porte che praticando fori nelle pareti od 
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ancora forzando le finestre. Va da se che mag¬ 
giore sarà il percorso del raggio luminoso 
e maggiore sarà il numero di specchi chiama¬ 
ti a variare la direzione del fascia, maggiore 
dovrà anche essere la potenza della lampada 
di eccitazione; per un impiego alFaperto del 
sistema infine, occorrerà una certa attenzione 
nella disposizione per evitare che la luce del 
giorno possa raggiungere anche debolmente 
il dispositivo falsandone il funzionamento. In 
ogni caso è da ricordare che per la presenza 
di un livello di luce ambientale non trascu¬ 
rabile, si tratterà di rendere il complesso me¬ 
no sensibile in maniera che non risponda a 
tale lume ma solo a quella del sistema pro¬ 
prio; a tale scopo dal resto, è predisposto il 
controllo della sensibilità presente sull'appa¬ 
recchio e che caso per caso va regolato in mo¬ 
do da adattare il livello medio del funziona¬ 
mento alle condizioni medie esistenti. 



CIRCUITI PERFEZIONATI 

Quando il fotorelays debba funzionare in 
condizioni piuttosto spinte di temperatura co¬ 
me ad esempio, accade nel caso di una siste¬ 
mazione in una fabbrica od anche in genere 
per un suo impiego nelle zone più tempera¬ 
te, sarà preferibile adottare il circuito basico 
in una versione perfezionata, che consentirà 
un margine di sicurezza assai ampio, addi¬ 
rittura entro una gamma di temperatura tra 
i 50 e 0 gradi. 

Se la resistenza tra la base e la massa del 
transistor si abbassa di valore si viene ad ave¬ 
re anche una diminuzione della corrente sul 
circuito del collettore. Sì sa che in quei mo¬ 
derni ed interessantissimi componenti elettro¬ 
nici che sono le resistenze NTC, (vale a dire 
quelle con coefficiente negativo di valore), la 
resistenza ohmica diminuisce con Taumenta* 
re della temperatura; in considerazione dì 
questo, si viene ad inserire nei circuito dì ba¬ 
se del transistor una resistenza di questo ti¬ 


po NTO, in serie ad una resistenza normale 
in modo da formare con questa jserie un va¬ 
lore ohmico complessivo pari a quello richie¬ 
sto dal transistor per funzionare con una tem¬ 
peratura ambientale dello ordine dei 50 gradi. 

Tale aggiunta se facilita rautocontrollo del¬ 
la corrente del transistor, tuttavia non rap¬ 
presenta ancora la soluzione assoluta, si di¬ 
mostra infatti necessario introdurre una ul¬ 
teriore compensazione mediante una secon¬ 
da resistenza NTC in serie a quella variabile 
che si trova sul circuito di emittore del tran¬ 
sistor. Ad un aumento della temperatura cor¬ 
risponde quindi anche un aumento della ten¬ 
sione tra. emittore e massa e conseguentemen¬ 
te la coiTente di base subisce una modifica 
che tende a diminuire la corrente di colletto¬ 
re, come appunto era desiderato in partenza. 

Per abbassare il valore della resistenza com¬ 
plessiva quando la temperatura si approssi¬ 
ma agli 0 gradi si è collegata poi in paralle¬ 
lo alla resistenza NTC del circuito di emit¬ 
tore una resistenza normale da KXK) ohm. 

La fig. E, mostra il circuito definitivo in 
questo senso, completato delle varie resisten¬ 
ze NTC e servito sempre dallo stesso transi¬ 
stor OC71. Nella fig. F sono rappresentate di¬ 
verse variabili, ossìa le variazioni della cor¬ 
rente di collettore del transistor quando la 
temperatura ambientale presenta delle varia¬ 
zioni. Nella stessa figura è poi rappresentato 
il limite al disotto del quale il relay non rie¬ 
sce più a chiudersi quando viene attivato; in 
terzo luogo dallo stesso grafico è anche pos¬ 
sibile rilevare il limite al disopra del quale 
il relay si rifiuta di aprirsi diseccitato quan¬ 
do esistono particolari condizioni. 

E' stato previsto un discreto margine di si¬ 
curezza oltre agli estremi lìmiti della variai 
bilità della temperatura, Tandamento delia 
curva apposita comunque mostra chiaramen- 
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te l'opportunità di non forzare troppo tali lì¬ 
miti. II sistema di compensazione descritto 
può essere leggermente variato con la sosti¬ 
tuzione delle resistenze NTC, per adattarlo ad 
altri circuiti di amplificazione* Nel caso della 
figura E la resistenza NTC 1 è una del mo¬ 
dello 83922, mentre la NTC 2 è una B 832001 
P/500 E; entrambi questi termistori o resi¬ 
stenze NTC, sono della produzione Philips e 
possono essere acquistati da tale ditta prefe¬ 
ribilmente attraverso le Locali filiali» in quan¬ 
to non sempre i rivenditori, in vista deiresi- 
guo guadagno che loro si prospetta, sono di¬ 
sposti a provvedere all'evasione della com¬ 
missione. 

In ogni caso, per un valore medio della 
temperatura e con il fotodiodo del tutto al- 
Toscuro» si regola la intensità della corrente 
di collettore sino a portarla ad un valore 
quando più vicino allo zero. 

Nella fig. G è un circuito analogo, servito 
però da un transistor OC72, invece che dal 
transistor OC71 come nei casi precedenti; si 
presta particolarmente per usi generali, in 
quanto prevede Timpiego di un relay più e- 
conomico in quanto a sensibilità più bassa 
ed in grado di scattare con una corrente di 
20 mA, con resistenza interna di 200 ohm cir¬ 
ca. Anche questa volta, è previsto un sistema 
di stabilizzazione sul circuito di base, servito 
da una resistenza a coefficiente negativo NTC, 



sul circuito di base del transistor: questa vol¬ 
ta si tratta di un esemplare del modellQ B 
832007 P/4700, da notare poi che per usi con¬ 
venzionali e quando la temperatura non ten¬ 
da a superare valori di 20 centigradi, anche 
una resistenza nonnale del valore dì 4700 ohm, 
può essere usata invece di quella NTC. An¬ 
che la resistenza che negli scherni preceden¬ 
ti appariva variabile ossia quella suiremitto- 
re, in questo caso può essere sostituita con 
una resistenza fissa dello stesso valore, ad o- 
gni modo la presenza di un tale mezzo di re¬ 
golazione può essere quasi sempre preferìbi¬ 
le. Date le diverse condizioni di lavoro del 
transistor 0<;72, comunque, la resistenza in 


questione deve essere da 150 ohm, invece che 
da 1000 ed inoltre sarà preferibile che questa 
sia del tipo a filo, anche se di piccola potenza. 

Queste le condizioni tipiche riscontrate m 
varie situazioni dal circuito F in cui il foto¬ 
diodo era stato illuminato ad un determina¬ 
to livello, costante. Temperatura ambiente, 
rispettivamente di 4, 0, 20, 50 centigradi, 
corrente di riposo rispettivamente di 200, lOO, 
20 50 microamperes. Corrente di collettore 
del transistor quando il fotodiodo è illumina¬ 
to, rispettivamente: 12, 12,5, 10,5, 13 milliam- 
peres. 

In conclusione, gli amplificatori per relays 
fotoelettrici del tipo illustrato, possono ser¬ 
vire per molti impieghi; il tipo di transistor 
andrà come si è visto, scelto per le condizio¬ 
ni particolari nelle quali lo si intenderà fare 
operare e con i componenti disponibili (spe¬ 
cialmente per quello che riguarda la dispo¬ 
nibilità di relays più o meno sensibili). Altri 
fattori determinanti per la scelta dei parti¬ 
colari. sono la intensità del flusso luminoso 
ed il percorso del raggio stesso. 

Inoltre, in ogni caso, sarà utile ricoYdare 
che il valore delle resistenze di polarizzazio¬ 
ne potrà essere leggermente variato, in mo¬ 
do che per un valore medio di corrente di 
collettore del transistor, la caduta di tensione 
ai capi deIfavvolgimento del relay, sia sem¬ 
pre tale e sufficiente da impedire che la dis¬ 
sipazione al collettore del transistor superi il 
valore massimo accettato dal transistor stesso. 

Come si è detto, nei circuiti di questo ca¬ 
pitolo, è usato, come organo fotosensibile un 
fotodiodo al germanio ; questo ultimo può 
essere di produzione europea, quale i'OAPll 
(che è stato anzi usato per la esecuzione di 
tutti gli esperimenti e per la realizzazione dei 
prototipi); altri fotodiodi potranno comun¬ 
que essere impiegati, quali il 1N77A della Syl- 
vania, e simili. Da aggiungere poi che sebbe¬ 
ne con sensibilità maggiore, nelle stesse con¬ 
dizioni potranno essere usati anche dei co¬ 
muni diodi ai germanio del tipo adatto per 
riveiazione, possibilmente di quelli con ele¬ 
vatissima resistenza inversa: tale adattamen¬ 
to si attuerà disponendo il diodo in maniera 
che il raggio luminoso colpisca, di esso, spe¬ 
cialmente la giunzione del filo proveniente 
dal catodo, in quanto è appunto tale zona 
che presenta un massimo di fotosensibilità; 
sarà poi utile provare diversi diodi, per tro¬ 
vare quello più sensibile; in ogni caso, ovvia¬ 
mente dovrà trattarsi di diodi con bulbi di 
vetro perché la luce po^ssa raggiungere i lo¬ 
ro elementi interni, con giusta angolazione. 
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Ecco un esempio alquanto insolito delle possibilità di utilìzziizione del complesso fotoelettrico. Il dispositivo 
consìste dì uno sportellino di cm 15x15, incernìento sulla apertura priticaia in un pannellìno di adeguate 
dimensioni ; notare la staffa ad « L i», formante una leva e rapporto abbastanza favorevole che viene solle* 
vata attraverso il filo di nylon dal solenoide a nucleo succhiato. La disposizione prevede un percorso dei 
raggio luminoso a quadrilatero ed predisposto in maniera che il raggio stesso possa esser# interrotto sia 
da una parte che dall'altra dello sportello facendo ugualmente entrare in funzione il dispositivo fotoelet¬ 
trico quando il piccolo animale si avvicina allo sportello per entrare o per uscire. 


ALLABMi; PER LIVELLO 
DI ACQVA O DI LIQVIDI 



Molte caldaie per riscaldamento ecc, dispongono 
di organi particolari automatici che riducono la in¬ 
tensità del fuoco, quando il livollo delTacqua nel 
bollitore si abbassa a livelli troppo ridetti. Anche 
quando esista un tale automatismo si può desìd^ 
rare comunque una possibilità di tegnalaxiono 
quando Tacqua ila poca, in modo da avvertire 
delle condizioni irregolari che si sono create. La 
disposizione consiste di un pezzo di sughero mol¬ 
to compatto e sano di dimensioni UN da entrare 
con poco giuoco nel tubo dell'indicatore dì livel¬ 
lo, in vetro; la sorgente dì luce deve essere debo¬ 
le e deve essere disposta in modo che il raggio 
luminoso attraversi diametralmente il tubo stesso; 
naturalmente la altezza del sistema ossia delta 
sorgente luminosa e dell'occhio fotoelettrico dove 
essere reg<Slata in funzione del livello minimo 
da mantenere, in modo che il sughere interrompa 
il raggio luminoso quando il livello dell'acqua ca¬ 
de al disotto di un minimo di slcuroiia : in questa 
disposizione come in qualsiasi altra il raggio dì 
luce deve essere schermato opportunamente per 
evitare che qualsiasi altra luce presente netram- 
bienie possa raggiungere l'occhio elettrico, possa 
alterandone le indicazioni. Il compiesse fotoelet¬ 
trico oltre che per mettere in funzione un segnale di 
avviso potrebbe essere usate per alienare una even¬ 
tuale pemp* «he immetti nella saldala altra asqua, 
sino a riportare II llvfllo alle «endiilonl nermati. 
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Un visitatore sarà annunziato automaticamente non appena sì porterà di fronte alla porta di ingresso; in 
più la disposizione ha la caratteristica di azionare il segnale di avviso anche dopo che il visitatore sia en¬ 
trato, sollecitando quindi questo a chiudere dietro di se la porta. Il percorso del raggio luminoso è predi¬ 
sposto in modo che sia interrotto quando qualcuno si avvicini alla porta sìa da un lato che dall'altro; nel 
caso che sia usato uno specchio per rimandare il fascio luminoso, il complesso dì segnalazione ossia il ci¬ 
calino continuerà a suonare sino a che la porta dì ingresso sia lasciata aperta, in quanto questa ultima in¬ 
terromperà appunto il raggio luminoso nel tratto di ritorno, solo quando il battente sarà aperto. 
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APPAttGCCBIATUBA AMT1PI7BTO ED IK fiBNEBE AWISATOBE 
DI PBESEMZA DI ESTBAMEI 



Una semplice installazione formata da. 
una unica sorgente luminosa ed un fe¬ 
to rei ay fa entrare in funzione un ti¬ 
gnale di allarme quando qualcuno entri 
nella zona che debba essere protetta, 
sia da una porta come anche da una 
finestra. Il percorso del raggio lumino¬ 
so viene prodotto dalla serie di specchi 
opportunamente disposti ed inclinati. Il 
fotoreiay in questo caso deve essere di¬ 
sposto in modo che continui a funziona¬ 
re e quindi ad azionare l'allarme an¬ 
che una volta che l'Intruso si sia spo¬ 
stato neirinterno deirambìente, non in¬ 
terrompendo più il raggio luminoso. 
Questi sistemi di protezione vanno stu¬ 
diati attentamente prima di essere po¬ 
sti in atto. Importante da considerare 
anche l'altezza dal suolo del percorso 
del raggio luminoso. 


APPARECCHI^WBA PER filLEIUZlAIMEATO RADIO E TELEVISORI 



47 OHM 5 WATT 


ssSl 

TO/^CJA 

POTBH T£ 


ALTOPARL, 
RA ÙÌO O 


RBaAY POTO£L£TTRfCO 


COHTATr/ 
DEL REIÀY 


USCfTA AUD/O 
RAD/O O XK 


Quando fi programma alla radio od alta televisione non è gradito, oppure quando si vuole per un certo 
tempo abbaisire il volume delTaudio, in modo da potere parlare o rispondere al telefono, può risultare 
u‘fle il complesso fotoelettrico ; esso viene posto in funzione da una lampada a torcia abbastanza potente 
puntata sul suo occhio elettrico protetto da un tubo di cartone in modo che non possa rispondere alla luce 
ambientale presente nella stanza, li relay scattano quando il complesso viene eccitato, apre un contatto 
che inserisce nel circuito della bobina mobile deirat toparlante, una resistenza in serie di valore adatto 

per abbassare notevolmente il volume sonoro. 
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PR^SA CORRSA/r£ F0W£LBTTmCO 


ACCEKSiOISE III LUCI Q€Ailll»a fj^UELLA DIUHIVA §»1 ABBASSA 

Fvrtf «d irtcidtnti del genere evvengeno «tei meno spesso nelle cete che tono regolermente occupile o 
che almeno sembrino tali. Il complesso previsto ha la funzione dr accendere qualche luce elettrica in casa 
( in modo che possa essere veduta da qualche fìrrestra allorché la luce del giorno si abbassi al tramonto op¬ 
pure in occasione di un temporale; naturalmente la disposizione deve essere tale da fare spegnere nuo^ 
vamente le lampade stesse all'alba ossia quando la luce diurna sia abbastanza intensa, e questo per evita¬ 
re un inutile consumo di energia elettrica di giorno. Una tale disposizione si dimostra un eccellente mez¬ 
zo di protezione per la casa quando gli occupanti siano in gita: rocchio elettrivo va puntato verso l'ester¬ 
no in modo che risponda alle condizioni luminose naturali.^ Lo stesso complesso può servire ottimamente 
per accendere alla sera delle luci all'esterno e specialmente quella sull'ingresso e quella che illuminano 
il tratto di strada sino alla porta del garage. In tale modo quando i proprietari torneranno avranno una 
luce che li guiderà, anche nel parcheggiare la vettura. La sensibilità deirappareechio va regolala in modo 
che questo risponda all'abbas£amento della luce diurna deirimbrunire. 


ACCEIISIOIKE E SPE«KllllEKITO 
DI LUCI IVELLA SALA 
BCBAKTE LA PROIEZIONE 

Il sistema automatico spegna la luce dell'embion- 
te non appena viene acceso il protettore e la riac¬ 
cende quando il proiettore viene spento oppure 
quando se ne fulmina la lampadina di illumina¬ 
zione. In una disposizione come questa, l'occhio 
elettrico viene disposto in modo da rilevare una 
porzione della luce prodotta dalta lampada di il¬ 
luminazione del proiettore quando questo viene 
acceso, luce che in genere sfugge dalle alette po¬ 
steriori o laterali del raffreddamento; il comples¬ 
so non può presentare una disposizione obbliga¬ 
toria ma deve essere adattato al caso particolare. 
Qualora dal proiettore noti sfugga alcuna luco si 
tratterà dì produrre una tale fuga, sla pure mìni¬ 
ma per mezzo di un forellino fatto nel reparto 
della lampada, in modo che da questo sfugga un 
Filo dì luce che cadendo sull'occhio elettrico sìa in 
grado di metterlo in funzione. 
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APRIPORTA AUTOMATICO PER CiARAOE ED IN GENERE 
. (.ri d-ii. punuti ,u di >*«« PORTE DI INGRESSO 

un elemento sensibile metteranno 
In funzione II meccanismo per Ta- 
peitura della porta senza costrìn¬ 
gere il guidatore a scendere dal¬ 
la vettura stessa ed intervenire 
personalmente; il dispositivo i 
in grado di adenipi>ere egregia¬ 
mente alla funzione prevista qua¬ 
si sempre come appannaggio dei 
tislemi di radiocomando, con un 
costo di attuazione notevolmente 
inferiore. Diverse prove potranno 
essere necessarie per il rileva¬ 
mento delle niiglìoTÌ condizioni 
della disposizione e soprattutto 
per evitare che raggi di luce di¬ 
versi da quelli della propria vettura possano giungere sull'occhio elettrico e mettere in funzione il com¬ 
plesso. Una delle disposizioni ideali consiste nel lìslemare l'occhio dietro ad un foro fatto nella porta, 
ad una profondità tale e provvisto di una tale schermatura per cui su di esso non possa nemmeno agire 
la luce diurna anche se forte. Le connessioni naturalmente vanno predisposte in modo che il reUy chiuda 
i contatti che danno corrente al motore delTapriporta quando la luce raggiunge l'occhio elettrico, e che 
tale contatti rimangano chiusi anche quando aprendosi la porta, la luce non possa più raggiungere l'oc¬ 
chio elettrico; naturalmente sarà necessaria una disposizione manuale con cui il proprietario possa cornane 
dare la richtusura della porta quando la vettura sìa entrata nel garage ed egli ne sia sceso, prima di av¬ 
viarsi ad entrare in casa. 




Nelle condizioni flllustrate nella Figura puè servire enenzialmente per aprire automaticamente un rubinet¬ 
to quando la mano che tiene gli oggetti da lavare si avvicini ad esso e coti facendo interrompa il fascio 
dì luce passante nelle immediate vicinanze e che azioni Tocchìo elettrico; naturalmente occorre un solenoi¬ 
de speciale per valvola idraulica, acquistabile già pronto oppure autocostruibile secondo le indicazioni del- 
rarticolo sulle elettrocalamite ìn questo stesso numero. Lo stesso dispositivo può essere usato in numerose 
versioni, come apparecchiatura di sicurezza per arrestare una macchina utensile quando le mani interrom¬ 
pano un viaggio dì luce, neiravvìcìnarsi all'elemento pericoloso della macchina stessa, ossia alla lama, alla 
pressa ecc; rnversamente l'apparecchio può anche servire a mettere ìn funzione dette macchine utensili so- 
arnente quando roperatore si avvicini ad essa con in mano il pèzzo da lavorare. 
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RELAY FOTOELETTRICO A VALVOLA E CELLULA A VUOTO 


A lla serie dei progetti non poteva man¬ 
carne uno servito da una valvola ter¬ 
moionica ed in cui Torgano fotosensibi¬ 
le fosse rappresentato da una cellula a vuo¬ 
to od a gas, ossia di quelle che sono in pos¬ 
sesso di molti dilettanti, perché ricuperate da 
vecchie apparecchiature militari ecc, e che, 
anche se acquistate da nuove sono abbastan¬ 
za convenienti se si considera la fedeltà e la 
prontezza della loro risposta. 

Nella fig, 1 sono fomiti due schemi elettri¬ 
ci per im relay di questo genere essi differi¬ 
scono essenzialmente nel fatto che il primo, 
ossia quello della fig, la, è concepito in ma¬ 
niera che il relay elettromeccanico di esso 
chiuda allorché il raggio di luce attivatrice 
cada sulla zona sensibile della fotocellula ; 
quello della fig. Ib invece è concepito in ma¬ 
niera che il relay stesso che risulta chiuso 
nelle condizioni di riposo ossia quando nes¬ 
suna luce raggiunge la fotocellula si apra in¬ 
vece quanto questo accada; naturalmente e- 
sistono alcune piccole differenze elettriche, 
che dal resto sono facili da intuire. Da nota¬ 
re che le differenze nei risultato finale non 
sono tali da giustificare Tadattamento di un 
circuito invece delFaltro; Timportante nelle 
preferenze sta nel fatto che dato che il relay 
si chiude quando su di esso passa una cor¬ 
rente, per convenienza appare preferibile a- 
dottare caso per caso il circuito con il quale, 
considerati i periodi in cui la luce raggiunge 
la fotocellula, si ha la corrente circolante sul 
relay per il tempo minore; questo accorgi¬ 
mento è naturalmente relativo ad ima even¬ 
tuale sia pur piccola economia di corrente ed 
anche ad una maggiore durata della valvola, 
di cui sul circuito anodico la corrente del relay 
deve circolare. 

La valvola usata come amplificatrice del 
segnale erogato dalla fotocellula è un pento¬ 
do finale di tipo assai comune, ossìa una 50B5, 
naturalmente nulla impedisce che sia usata 
nelle stesse condizioni una altra valvola pur¬ 
ché di caratteristiche equivalenti. 

Un particolare interessante dello schema è 
rappresentato dal fatto che il complesso vie¬ 
ne fatto funzionare direttamente con corren¬ 
te alternata di rete, senza alcun raddrizza¬ 
mento esterno, il raddrizzamento avviene so¬ 
lo per Teffetto diodo che si viene a creare al- 
rintemo della valvola amplificatrice, nello 
spazio compreso tra il catodo e la placca, con 


tale sistema oltre alla eliminazione dei com¬ 
ponenti interessati a tale raddrizzamento si 
ottiene anche un risparmio di spazio ed una 
economia nel consumo totale della energia 
usata per l'alimentazione generale. Nella di¬ 
sposizione nella quale appare nello schema 
elettrico il complesso è pronto a funzionare 
direttamente sulla rete, senza ausilio di al¬ 
cun trasformatore, a patto che la tensione di 
rete sia compresa tra i 110 ed i 120 volt; per 
poterlo usare su tensioni diverse si tratterà 
semplicemente di inserire tra la rete stessa 
e Tapparecchio un autotrasformatore di ali¬ 
mentazione in grado dì dissipare una trenti¬ 
na di watt massima la tensione di rete, va in- 


L'ANCORETTA E ATTj^ATTA QUANDO 
LA LUCE NA&GiUNùELA EorgC^LULA 



serita tra lo zero e quella delle prese corri¬ 
spondente al voltaggio esistente sulla rete 
stessa; l'entrata di alimentazione dell'appa- 
recchìo ossia i terminali 5 e 6 della morset¬ 
tiera, deve essere collegata tra la presa dello 
zero e quella dei 110 volt; si potrà in tale 
maniera alimentare molto economicamente 
l'apparecchio anche con tensioni di 160 o di 
220 volt continui. Il complesso funziona di¬ 
rettamente anche con tensione di rete conti- 
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nua quale si riscontra in alcuni impiantì lo- 
cali, in Italia, in tale caso, però sarà giuoco 
forza evitare Timpiego dì trasformatori e fa¬ 
re ricorso ad una resistenza di caduta oppor¬ 
tunamente calcolata nel caso che la tensione 
sia di valore superiore di quello previsto per 
il complesso. Da notare che con ralimentazio- 
ni potrà accadere che il complesso, anche se 
montato correttamente non funzioni bene, in 
tale caso potrà trattarsi molto semplicemen¬ 
te del fatto che la spina del cavetto per Talì- 
mentazione del complesso sia stata inserita 
in modo che alla placca della valvola 50B5 
sia collegato il polo negativo della alimenta¬ 
zione: per rimediare a questo piccolo incon¬ 
veniente basterà nella quasi totalità dei casi 


la costruzione occorre un telaietto di allumt 
nio dello spessore di mm. 1,5 preferibilmen' 
te autocostruito del tipo a « C » la cui piega™ 
mentazione, foro, che dovrà essere guarnito 
con un gommino, allo scopo di evitare il pe¬ 
ricolo di danneggiamento del cavetto dallo 
spigolo del metallo e la produzione di qual¬ 
che cortocircuito. Altri sei fori da 3 mm. in¬ 
fine dovranno essere eseguiti per i vari bul¬ 
loni di montaggio degli zoccoli e per il relay. 

Una fessura poi andrà fatta nella parte po¬ 
steriore del telaio, per il passaggio dei gambi 
dei bulloncini appartenenti alla morsettiera 
a sei posti che va sistemata posteriormente 
ad alFestemo: è importante che tale moi^et- 
tura ed il cui piano di foratura e di disposi- 



2OCC0L0 OCTAL POWCBMULA 930 




invertire la spina del cavetto rispetto alla 
presa deirimpianto di rete. 

L'apparecchio è facile da costruire, nella 
versione illustrata nel circuito della fig. la, 
anzi, viene anche fornito il piano costruttivo, 
nella fig. 2; tale piano vale anche in linea di 
massima per la realizzazione dello schema di 
/ig. Ib, con Feccezione di pochi piccoli cam¬ 
biamenti alle connessioni vere e proprie. Per 


zione dei pezzi sono facilmente rilevabili dal¬ 
la figura citata. Il foro per lo zoccolo octal 
(del tipo da sottopannello) necessario per la 
fotocellula deve essere eseguito con un dia¬ 
metro di mm. 20, mentre da 15 mm. deve es¬ 
sere il foro per lo zoccolo per miniatura a 7 
piedini della valvola 50B5 (coloro che in luo¬ 
go di tale valvola intendano usare una 50L6 
che abbiano già a disposizione potranno farlo 
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direttamente, senza alcuna alterazione ai va^ 
lori elettrici, in tale caso dovranno però pre¬ 
vedere anche per lo zoccolo di essa, un foro 
da mm, 20 quale è la misura richiesta dall'oc- 
ijàl Oltre ai fori citati occorrerà poi quello 
da mm. 10 per il passaggio del cavetto di ali- 
tiera sia molto fìssa, e che la fenditura poste¬ 
riore, nel telaio, sia abbastanza ampia per cui 
i bulloni della morsettiera risultino perfetta¬ 
mente isolati. 

Tutto il complesso deve essere sistemato in 
una scatola a tenuta di luce in modo che so¬ 
lo il raggio proveniente daH'elemento comple¬ 
mentare al relays raggiunga la fotocellula. Sa¬ 
rà anzi utile provvedere di uno schermo dì 
metallo sufficientemente alto anche la valvola 
che provvede alla amplificazione del segnale, 
in modo da evitare che la sia pur tenue lu¬ 
minescenza da questa prodotta, per la incan¬ 
descenza del catodo, o per i piccoli bagliori 
anodici (si tratta infatti di una valvola finale), 
non riescano a sollecitare la fotocellula met¬ 
tendola in condizione di rispondere facendo 
scattare il servomeccanismo. 

Il dispositivo fotoelettrico ed elettromecca¬ 
nico ora descritto rappresenta già una parte 
importantissima del complesso ma non è da 
considerarsi completo, per essere completo 
infatti deve essere integrato dalTelemento che 
provvede alla produzione del raggio lumino¬ 
so interessato alTattivazione od alla disatti¬ 
vazione del relay. Tale elemento si può rea- 
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lizzare nelle maniere più svariate, ad ogni mo¬ 
do nel caso che il percorso del raggio debba 
essere molto lungo, anche se soggetto a ri¬ 
flessioni su specchi deviatori, occorre che la 
sorgente di luce, sia abbastanza forte per su¬ 
perare la inevitabile attenuazione alla quale 
può andare incontro. In taluni casi anche Te- 
quipaggiamento ottico di una lampada tasca¬ 
bile normale od a torcia può andare abba¬ 
stanza bene, a patto che il riflettore che si tro¬ 
va al disotto della lampada sia abbastanza 
efficiente. Alla alimentazione della lampadi- 
netta specialmente se molto forte, come oc¬ 
corre quando interessi una notevole portata 
del complesso, si può provvedere con una 
batteria di pile o con un accumulatore, da 
notare anche che alla alimentazione si può 
provvedere con la tensione alternata di rete, 
attraverso magari un trasformatore in disce¬ 
sa che riduca il voltaggio al valore richiesto 
dalla lampadinetta stessa; in casi come que¬ 
sto, però occorrerà fare uso di un trasforma¬ 
tore di una certa potenza, ossia di non me¬ 
no di una cinquantina di watt che alimenti 
una lampada a bassa tensione ma a forte am¬ 
peraggio, in modo che il filamento di essa 
presentì una inerzia sufficiente a compensa¬ 
re la continua oscillazione della tensione sot¬ 
to le pulsazioni della alternanza. 

Nella 3 sono illustrati i particolari co¬ 
struttivi di un complesso tipico dì illumina¬ 
zione in cui alla focalizzazione del raggio di 
luce prodotto dalla lampadinetta provvede ima 
lente pianoconvessa che operi come un con¬ 
densatore. 

La scatola in cui il tutto è montato deve a- 
turalmente essere a tenuta dì luce, in quanto 
da questa deve fuoriuscire solamente il rag¬ 
gio luminoso diretto alla fotocellula o sem¬ 
mai, prima al sistema di specchi. Un disco 
di cartoncino nero del diametro sufficiente a 
chiudere del tutto la superficie esterna della 
lente condensatrice, è sistemato sulla lente 
stessa, accertando che attraverso questo non 
si verifichino delle fughe di luce, specialmen¬ 
te intorno al margine, un solo foro ben rego¬ 
lare del diametro di 5 od al massimo, di 10 
mm. lascia passare il fascette di luce di di¬ 
mensioni adeguate e di sufficiente intensità 
per fare entrare in funzione il meccanismo di 
risposta una volta che investa la zona sensi¬ 
bile della fotocellula, anche se dalla distan¬ 
za di molti metri. 

La lente può essere una di quelle che si 
trovano nelle lampadine tascabili e special- 
mente nelle lanterne alimentate dalle pile 
piatte, può comunque essere usata con suc¬ 
cesso in tale condizione, una lente condensa- 
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tore, di quelle che si trovano nei proiettori 
statici di film, subito al di là della lampada 
di illuminazione e prima quindi delle diapo¬ 
sitive da proiettare: le lenti che si trovano 
nel tratto tra la diapositiva e la uscita dal 
proiettore del raggio ottico diretto allo scher¬ 
mo sono invece quelle che provvedono alla 
focalizzazione della immagine vera e propria. 

E' possibile anche fare a meno della lente 
citata, usando invece, una sorta di proietto¬ 
re sferico o parabolico nella parte posteriore 
della lampada, sistemando la lampada stessa 
in modo che si venga a trovare nel fuoco di 
questo; tale riflettore, che può ovviamente 
essere in metallo, ricuperato magari dal fa¬ 
nale di una bicicletta oppure di uno scooter 
od anche in casi limite, da un faro di auto¬ 
mobile (acquistabile nelle officine di demoli¬ 
zione di vecchie auto) deve avere la superfi¬ 
cie riflettente della massima efficienza come 
la si può ottenere con una accurata lucidatu¬ 
ra; se necessario per lo specchio stesso, pri¬ 
ma dell'uso dovrà essere sottoposto ad una 
argentatura od a una nichelatura. 

Per stabilire quale sia la lunghezza focale 
del riflettore o della lente da usare come col¬ 
limatrice, basterà piazzare la lampada acce¬ 
sa di fronte a tali elementi a farla avanzare 
od arretrare sino a che non si noti su di uno 
schermo posto nelle immediate vicinanze che 


il fascio luminoso sia quanto più possibile 
piccolo di dimensioni, e quanto più possibile 
intenso. Trovata la posizione del fuoco del- 
l'ottica basterà fissare in tale posizione la lam¬ 
pada e completare il sistema con il solito di¬ 
sco di cartone nero che otturi il vetro o la 
lente frontale, con la sola eccezione della zo¬ 
na centrale nella quale sia previsto il fuoco di 
5 o 10 rnm., per il passaggio del raggio lumi¬ 
noso. 

Per ciò che riguarda la scelta della lampa¬ 
da, è da dire che la preferenza è da dare ad 
una di quelle per fanali o per fari di auto, 
oppure ad una di quelle usate in proiettori 
di film o di diapositive; tali lampadinette, in¬ 
fatti, se anche presentano l'inconveniente di 
un costo alquanto elevato, sono assai più su 
datte di tutte le altre per il fatto che presen¬ 
tano il filamento raccolto in una zona assai ri¬ 
stretta, il che permette una assai più facile 
concentrazione del fascio luminoso da esse 
prodotto, sia con lenti come anche con riflet¬ 
tori. Lo potenza come si è detto, è subordi¬ 
nata alla distanza che il sistema deve copri¬ 
re ed alle condizioni di luce ambientale; in 
condizioni normali può andare bene una di 
quelle della potenza di una quindicina di watt, 
mentre per distanze notevoli, potranno ado- 
prarsene di quelle di potenza dì 40 ed anche 
più watt. 


RELAY CON FOTQRESISTENZA AL SOLFURO 01 CAOMIO 


Q uando questo complesso fotoelettrico 
viene disposto in maniera che il raggio 
di luce che Io fa funzionare, attraversa 
un passaggio, porta, finestra, ecc. una perso¬ 
na che passi, interromperà il raggio stesso at¬ 
tivando il complesso che farà scattare un se¬ 
gnale o un contatore ecc. 

Il fotorelay, può essere usato per aprire e 
chiudere con i suoi contatti mobili, anche 
circuiti interessati alla tensione alternata di 
rete, a patto che l'assorbimento di corrente 
da parte del circuito comandato sia abbastan¬ 
za basso e comunque compatibile con le ca¬ 
pacità dei contatti mobili del relay stesso. 

Il complesso può essere montato in una 
scatolina di plastica o di metallo di piccole 
dimensioni: 55x60x70 mm. rappresentano già 
delle misure accettabili; il circuito elettrico 
viene realizzato su di un pannellino di bache¬ 
lite perforata delle dimensioni di mm. 65x65 
su cui trovano posto tutti ì componenti. 
L'elemento fotosensibile di questo apparato 


è rappresentato da una fotoresistenza al sol¬ 
furo di cadmio: un organo questo che ha la 
caratteristica di presentare una resistenza oh¬ 
mica molto elevata quando esso si trova nel¬ 
l'oscurità e di reagire con un notevolissimo 
abbassamento di detta resistenza, quando sul¬ 
la zona fotosensibile di esso cade un raggio 
luminoso. Dette fotoresistenze sono gli ele¬ 
menti sensibili alla luce più convenienti, an¬ 
che in fatto di costo, in quanto il prezzo di 
essi è di pochissime centinaia di lire. L'unico 
inconveniente che essi presentano sta nella 
considerevole inerzia nel rispondere con pron¬ 
tezza aireccitazione dei fasci luminosi; dal 
momento però che nel nostro caso non è da 
prevedere una notevole frequenza nella ripe¬ 
tizione degli impulsi, potremo benissimo tra. 
scurare questo piccolo difetto per trarre il 
massimo vantaggio da questi interessantissi¬ 
mi componenti elettronici. 

La fotoresistenza da noi usata è una ORP60 
od una ORP61, entrambe della produzione 
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Philips; sì tratta dì eiementì che in genere 
sono usati per degli automatismi relativi a 
bruciatori automatici a nafta. Il valore della 
resistenza di tale elemento, quando non è rag- 
giunto da un raggio di luce è dell'ordine di 1 
megaohm e si abbassa sino a 10.000 ed an¬ 
che meno ohm. 


altri è da ricordare A relay della produzione 
Sigma modello 4 F. che presenta un avvol¬ 
gimento con resistenza di 2.000 ohm 'e che di¬ 
spone della possibilità di regolazione della 
molla di richiamo oltre che del giuoco del- 
Fancoretta mobile. 

I parametri dei circuito sono stati previsti 
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Scatolina metallo dimensioni mm. 55x65x70 circa 

Relay sensibile da 2000 ohm 

Potoreslstenza C13 oppure ORP 60 od ORP 6! 

Pannetlino bachelite perforata mm. 65x65 
Potenziometro miniatura con Interruttore da 500.000 ohm 
Transistor PNP bassa potenza per usi generali, OC 71 oppure 2N107 
Occhielli metaliici completi 

Striscetta ottone elastico mm. 1,5x12x75 per il portapile 
Batteria miniatura 6 volt 

Tubetto fibra o bachelite diam. int. mm. 5, lungo 75, per spaziatori 
Bulloncini con dado testa tonda, passo 6/32, lunghi mm. 25 
Bulloncini con dado mm. 6, passo mm. 3/48 a testa tonda per staffa portapile 
Minuteria meccanfca ed elettrica, filo per connessioni e filo stagno per saldature 


Melia disposizione adottata basta una pic¬ 
cola variazione dell'intensità luminosa che in¬ 
veste la fotoresistenza perché una corrente 
abbastanza forte passi attraverso di essa per 
creare una tensione negativa per la base del 
transistor, dando quindi luogo al passaggio 
di una forte corrente di collettore, corrente 
questa, che viene a circolare sulFavvolgimen- 
to del relay che vi si trova in serie. 

L’impiego di un relay abbastanza sensibile 
da essere in grado di scattare con la corren¬ 
te massima che il collettore del transistor è 
in grado di accettare senza subire danni; in 
genere possono andare bene in questa utiliz¬ 
zazione dei relay adatti per ricevitori di ra¬ 
diocomando i quali anzi hanno il vantaggio 
di costare delle cifre assai accessibili. Tra gli 


in maniera che la corrente di 700 microam- 
peres fosse in grado di fare scattare Fanco- 
retta mobile e che quest'ultima ricadesse con 
una corrente di 500 microamperes. 

Infatti nel nostro caso tali valori si sono 
dimostrati adatti in quanto la corrente di re- 
lay in piena oscurità è dell'ordine di 200. mi¬ 
croamperes e sale ad 1,5 milliamperes quan¬ 
do una forte luce investe la fotoresistenza. 

L’autonomia del complesso è evidentemen¬ 
te condizionata dalla capacità delle batterie 
di alimentazione; va quindi da se che tale 
autonomia dipende dalle dimensioni fisiche 
delle pile stesse: una batteria a 9 volt per ra¬ 
dioline a transistor permetterà ad esempio 
una autonomia assai inferiore di quella che 
si può ottenere da un gruppo di 6 elementi 
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a torcia da 13 volt, collegati in serie peir pro¬ 
durre la stessa tensione di 9 volt. Coloro che 
lo preferiranno poi, potranno usare le batte¬ 
rie al mercurio od anche normali accumula¬ 
tori, rìcaricabili, ed in tal caso l'autonomia 
sarà praticamente illimitata a patto che detti 
elementi siano tenuti sotto carica colla cor¬ 
rente alternata di rete raddrizzata, collegata 
nella disposizione cosìdetta a « tampone », 

La sensibilità del complesso foto elettrico 
descritto, assai notevole, può essere regolata 
con la manovra del potenziometro lineare da 
50.000 ohm, che risulta collegato in serie col 
circuito della fotoresistenza in maniera che 
i contatti del relay si aprano e si chiudano 
correttamente in funzione delle condizioni lo¬ 
cali di luce. 


FOTORELAY CON TRANSISTOR MODIFICATO 


E d ecco finalmente il progetto di un com¬ 
plesso basato su di un fototransistor, 
ottenuto con uno speciale espediente da 
un transistor comunissimo e di costo molto 
basso: in particolare si tratta di un OC71, il 
quale, come si sa, consiste di un transistor- 
normale in un tubetto di vetro reso esterna¬ 
mente opaco da una vernice nera. E' noto 
che la giunzione di base dei transistor è sen¬ 
sibile alla luce, in quanto allorché un raggio 
di luce la raggiunge si hanno certe variazio¬ 
ni della corrente di collettore, variazioni an¬ 
zi rese più sensibili dall'effetto amplificante 
del transìstor. E' quindi chiaro che quando 
ad un transistor come V OC71, si asporta un 
certo tratto della vernice opaca permettendo 
alla luce esterna di colpire la giunzione il tran¬ 
sistor, inserito in un circuito risponde a tale 
sollecitazione in condizioni analoghe a que/le 
che si sarebbero avute se nelle stesse condi¬ 
zioni fosse stato impiegato un foto transistor. 

Ovviamente, dato che Telemento elettroni¬ 
co, non è stato particolarmente curato per 
questa sensibilità alla luce, la sensibilità ge¬ 
nerale del complesso fotoelettrico, non risul¬ 
terà comparabile a quella ottenibile con l'im- 
piego di un OCP70 od OCP 71, ad ogni modo 
grazie anche aH'ulteriore stadio di amplifica¬ 
zione presente ed alla considerevole intensi¬ 
tà del fascio luminoso che lo deve investire, 
il relay fotoelettrico così realizzato risponde¬ 
rà in pieno alle caratteristiche che da esso ci 
sì attendono. Da notare soprattutto la sensi¬ 
bilissima di costo: mentre un OC71 

che viene usato nel nostro circuito, a mala 


pena supera le 500 lire, un OCP70 costa ben 
3.600 lire, per non parlare delFOCP?!, il cui 
costo a listino raggiunge addirittura le 8.700 
lire. 

Lo schema di principio del complesso, è 
quello fornito nello schema 1 : Tapparecchio si 
compone dì un circuito così detto flip-flop, 
con relay meccanico inserito nel circuito di 
collettore del transistor TS2. 

TSl, è il transistor OC71 al quale è stata 
fatta la modifica citata in precedenza, vale a 
dire a cui è stata raschiata parte della verni¬ 
ciatura esterna del bulbetto, per mettere allo 
scoperto il sottostante vetro. 

Nella realizzazione del complesso le cose, so¬ 
no state disposte in maniera che il fascio di 
luce eccitatore della cellula viene a colpire 
il transistor stesso nella zona così resa sen¬ 
sibile di esso. Se il fascio di luce che investe 
l'organo fotosensibile, come accade quando 
una persona od un oggetto sì trovi sul suo 
percorso e lo intercetti, la resistenza del tran- 
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sistor TSl si eleva notevolmente, per cui la 
base risulta maggiormente polarizzata ; da 
ciò deriva un considerevole abbassamento del¬ 
ia corrente di collettore. In tale condizione 
si nota un aumento della corrente di collet¬ 
tore di TS2, il che significa che la base di TS2 
diviene più negativa in rapporto airemittore. 

Da ciò deriva l'aumento della corrente di 
collettore del transistor stesso e quindi l'ec- 
citazione del relay R e l'ancoretta di quest'ul¬ 
timo scatta dopo un intervallo molto corto, 
che tra Taltro dipende dalla costante di tem¬ 
po determinata dai valori di C2 ed R5. Per¬ 
tanto il condensatore C2 si scarica in manie¬ 
ra che l'intensità del collettore di TS2 dimi¬ 
nuisce di nuovo ed il relay ne risulta disec¬ 
citato: la sua ancoretta quindi si riabbassa 
di nuovo e riapre i contatti che in precedenza 
erano stati chiusi. 

Da notare, comunque, che anche questo ti¬ 
po di relay fotoelettrico può essere usato nel¬ 
la maniera convenzionale, si tratta in parti¬ 
colare di predisporre le connessioni dei con¬ 
tatti del relay in maniera che una volta che 
questo sia eccitato, una coppia di contatti 
chiuda un circuito secondario di eccitazione 
servito da una pila: in tali condizioni una vol¬ 
ta avviata detta corrente il relay sul cui av¬ 
volgimento quest'ultima circolerà, rimarrà co¬ 
stantemente eccitato sino a che manualmen¬ 
te un operatore, non stacchi per qualche se¬ 
condo la corrente della batteria secondaria 
di eccitazione. E’ evidente che anche questo 
circuito potrà quindi essere usato nei sistemi 
di allarme e di segnalazione che sono l'ogget¬ 
to di questo articolo. 
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CASO n. 345. BieeTltcìre 
normale con valvole mi¬ 
nia tara; sì nota il pro¬ 
dursi di un innesco nel 
tratto della gamma delle 
onde medie, a lunghezza 
di onda maggiore, ossia 
tra I 41X1 ed i 550 metri. 


Il diletto era determinato 
dal latto che mancava sulla 
linea del controllo automa¬ 
tico dì volume CAV, il con¬ 
densatore di disaccoppiamen¬ 
to, del valore di 0,1 micro¬ 
farad a carta, ed anche per 
11 fatto che la linea stessa 
passava in prossimità della 
resistenza di carico della 
placca oscillatrioe della con¬ 
vertitrice, aggiunto il con¬ 
densatore e rettificata la po¬ 
sizione della linea CAV il di¬ 
fetto scompare del tutto. 


CASO n. 345, Ricevitore 
normale, sebbene 11 suo 
funzionamento sìa possl- 
zlone è alquanto instabi¬ 
le (schema ^13). 

Ogni qual volta che airap- 
parecchio è impartito un 
qualsiasi choc elettrico, qua¬ 
le ad esempio, la connessio¬ 
ne od il distacco della terra, 
r audizione riprende poten¬ 
te ma in capo a pochissi¬ 
mi secondi la ricezione a tessa 
si indebolisce come se sìa 
Influenzata da una evane¬ 
scenza 0 fading. Si constata 
finalmente che in assenza di 
qualsiasi segnale esiste una 
debole tensione positiva sul¬ 
la estremità della linea CAV 
della resistenza R', vedi sche¬ 
ma; quando si rende ineffi¬ 
ciente il CAV convogliando a 
terra 11 segnale di questo, si 
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nota che la sensibilità del ri¬ 
cevitore diviene normale e 
che, quel che più conta- essa 
rimane stabile. Il difetto Vi¬ 
veva origine nel fatto che la 
valvola amplifìcatrice di me¬ 
dia, presentava una debole 
corrente di griglia una volta 
infatti effettuata la sostitu¬ 
zione di questa, il difetto 
scompare del tutto e Tappa¬ 
recchio funziona nelle miglio¬ 
ri condizioni. 

CASO 11 . 347, Ricevitore 
normale di costruzione 
alquanto remota; presen¬ 
ta un fenomeno bizzar¬ 
ro : esiste Infatti una sor¬ 
ta di slittamento di fre¬ 
quenza nella gamma del¬ 
le onde medie ma so¬ 
lamente nel tratto di o- 
gnì gamma, a lunghezza 
di onda minore, ossìa, nei 
caso delle medie, dai 300 
ai 330 metri (schema 319) 

Questo slittamento ha luo¬ 
go allorché al collega un con¬ 
densatore elettrolitico da 16 
mP tra la griglia sdherrno 


della valvola amplifìcatrice 
di media, una EF5 e la mas¬ 
sa; lo slittamento come si è 
detto ha luogo nella parte a 
lunghezza di onda minore di 
qualsiasi gamma. Nello sche¬ 
ma 219 è illustrata la dispo¬ 
sizione della linea di alimen¬ 
tazione della griglia schermo 
e di griglia anodica della val¬ 
vola convertitrice. A seguito 
di alcune prove ci si accorge 
che il difetto derivava dal 
cattivo stato del condensato- 
re elettrolitico C dello sche¬ 
ma; ad ogni modo, il tentati¬ 
vo di mettergli in parallelo 
un condensatorino a carta da 
0,1 microfarad, permette di 
eliminare il difetto stranis¬ 
simo. 

CASO n. 343. Ricevitore 
di vecchia data; presenta 
dei crepìtiì cioè 1 sintomi 
di una resistenza che stia 
carbonizzandosi (schema 
239 ). 

Molte prove sono state fat¬ 
te; quale la sostituzione del¬ 
la resistenza di carico della 
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E446 che era apparsa difet¬ 
tosa, la sostituzione delle re¬ 
sistenze di fuga di bassa fre¬ 
quenza, la sostituzione della 
resistenza di alimentazione 
degli schermi e del conden¬ 
satore a carta. Finalmente 
ci sì accorge che il crepitio, 
cessa completamente quando 
viene soppressa la oscillazio¬ 
ne locale della supereterodi¬ 
na. La causa e stata poi indi¬ 
viduata nella resistenza della 
griglia osculatrice che era 
difettosa. La sostituzione dì 
questa resistenza permette di 
eliminare il difetto. Nondi¬ 
meno, si è notato che esiste¬ 
va un residuo di rumore di 
fondo, esso pure della appa¬ 
renza di un crepitìo. Una 
buona serie di prove con¬ 
dotte permette di constatare 
che questo crepitìo aumenta 
notevolmente, quando si di¬ 
stacca la resistenza di gri¬ 
glia osculatrice della conver¬ 
titrice e, che, in queste con¬ 
dizioni- cessa, invece quan¬ 
do si cortocircuita il conden¬ 
satore padding della gamma 
delle onde medie. Il difetto 
viene eliminato radicalmente 
collegando un condensatore 
di accoppiamento da 200 pF 
nel circuito di griglia oscu¬ 
latrice, conservando la resi¬ 
stenza di fuga originale da 
50.000 ohm, secondo lo sche¬ 
ma originale n. 220, La cau¬ 
sa effettiva del difetto, ormai 
eliminato non viene più ri¬ 
cercata, ma si ha ragione di 
pensare che dipenda dal pad- 
ding, difettoso. 


CASO n, 349, Bieevttare 
di vecchia data; si la¬ 
mentano inneschi (sche¬ 
ma 221), 


In apparecchi di questo ge¬ 
nere la sostituzione della 
ampliflcatrice di media, AF2 
con una E447 è possibile, ma 
a volte l’aumentata amplifi¬ 
cazione porta rapparecchio 
ed in partidolare lo stadio 
di media, ai limiti della in¬ 
stabilità e dell’innesco,. In ca¬ 
si come questo, ed anche do¬ 
ve le valvole sostituite ed o- 
riginali siano diverse da 
quelle Indicate, la instabilita 
sì può ridurre grandemente 
smorzsindo alquanto 11 secon¬ 
dario del primo trasformato- 
re di media frequenza, il che 
si può ottenere collegando nel 
modo indicato dallo schema 
una resistenza di valore ge¬ 
neralmente compreso tra i 
250 ed i 300 chiloohm. 


CASO n. 350.. Bicevitore 
normale; presenta un 
crepitìio assai pronuncia¬ 
to quando la antenna è 
distaccata dalFap parec¬ 
chio; sì ha la impressio¬ 
ne dì trovarsi di fronte 
ad un rumore di fondo 
assai Intenso. 

Il crepitio, in particolare 
cessa, quando si sconnette il 
compensatore di taratura del 
secondo trasformatore di me¬ 


dia. Il difetto proviene da 
una fuga presente, attraver¬ 
so la piastrina isolante di 
supporto comune, tra i due 
compensatori di regolazione, 
rispettivamente di primario 
e di secondario del secondo 
trasformatore di media. Un 
controllo in tale senso può 
essere condotto misurando la 
tensione presente tra la mas¬ 
sa e le armature del compen¬ 
satore dei secondario (dissal¬ 
dare dai terminali della bo¬ 
bina del secondario stesso ) ; 
in tali condizioni anche con 
un voltmetro in continua di 
media sensibilità è facile ri¬ 
levare la tensione di fuga di 
10 ed anche di 20 volt, men¬ 
tre in condizioni normali sul 
compensatore in questione 
non dovrebbe esistere alcuna 
tensione. Il rimedio consiste 
se possibile nella sostituzione 
della piastrina isolante attra¬ 
verso la quale avviene la per¬ 
dita, qualora questo sia im¬ 
possibile conviene tentare la 
sostituzione dello intero tra¬ 
sformatore di media frequen¬ 
za con un altro se non dello 
stesso tipo, purché risuonan¬ 
te sulla stessa frequenza del¬ 
la media dell’apparecchio. 

CASO m 351. Ricevitore 
normale di buona quali¬ 
tà ; si lamenta un funzio¬ 
namento intermìttantef 
senza cause apparenti. 


In particolare il ricevitori 
funziona regolarmente per 2 
a 5 minuti da quando è stato 
acceso, poi, l’emissione, an¬ 
che se si tratta di una sta¬ 
zione molto potente si atte¬ 
nua come se sia soggetta ad 
una evanescenza o fading; in 
capo ad un altro certo nu¬ 
mero di minuti, però la rice¬ 
zione torna ad essere norma¬ 
le. Si trattava della sezione 
rivelatrice della valvola dop¬ 
pio diodo triodo il cui catodo, 
separato da quello della se¬ 
zione triodica della valvola 
stessa, presentava una inter¬ 
ruzione intermittente, che è 
stato impossibile eliminare 
con qualche colpo di tensio¬ 
ne come si è soliti fare in ca¬ 
si analoghi. 
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CASO n, 352, Bìcevitorc 
normale moderno; si la¬ 
menta una ricezione 
pressoché nnUa ed ac¬ 
compagnata anche da 
crepitìi molto violenti 
(schema 222), 

In particolare la ricezione 
appare per tempi molto brevi 
assai distorta e poi scompare 
improvvisamente. Con la mi¬ 
surazione delle tensioni ai 
vari elettrodi, si rileva che 
quella di placca della sezione 
triodica preamplifìcatrice di 
bassa frequenza è troppo al 
disotto della norma, in quan¬ 
to è dì soli 25 o 30 volt, Si 
sospettano quindi gli organi 
immediatamente collegati con 
la placca ed in particolare, si 
sconnette il condensatore Cll 
dello schema, e si constata 
che appena questo viene fat¬ 
to, si ottiene Taumento della 
tensione di placca della se¬ 
zione triodica stessa, la qua¬ 
le torna a valori normali, che 
in questo caso particolare so¬ 
no deirordine del 120 volt. Il 
difetto aveva proprio origine 
nel condensatore Cll difetto¬ 
so, per perdite interne, al 
punto che la resistenza tra i 
suoi terminali, risultava di 
X)oche centinaia di ohm, in 
luogo dei molti megaohm, che 
avrebbe dovuto essere il suo 
valore normale. Mentre è uti¬ 
le che tale condensatore sia 
presente non occorre affatto 
il valore di esso sia quel¬ 
lo indicato nello schema, va¬ 
lori anche vicini, quale quel¬ 
lo di 0,5 0 di 0,1 microfarad 
possono andare altrettanto 
bene. 

CASO ti, 353. Rìcevitoire 
normale di produzione al¬ 
quanto remota; si consta- ' 
ta che" il potenziometro, 
opportunamente mano¬ 
vrato non permette di li- 
durre in misura efficien¬ 
te la potenza quando 
Tapparecehio è sintoniz¬ 
zato sulle stazioni locali 
o molto potenti (sche¬ 
ma 20). 

Questo difetto sì produce 
assai frequentemente in ri¬ 
cevitori di una certa serie, e 


consiste nella presenza di u- 
na fuga in un condensatore, 
il C8 dello schema. In questo 
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caso controllato il condensa¬ 
tore in questione si rileva in 
esso una fuga delhordine dei 
25.000 ohm; da notare, al mo¬ 
mento della sostituzione di 
tale condensatore con uno 
nuovo, di evitare dì fare uso 
in tale sede di un elettroliti- 
co, il quale, anche se di qua¬ 
lità eccellente presenterebbe 
sempre una fuga elevatissi¬ 
ma, per cui comporterebbe in 
ultima analisi lo stesso difet¬ 
to presentato dal condensa¬ 
tore da sostituire. 

CASO n. 354. Eicevitcre 
normale, funziona» ma 
noti se ne può dlmiiiuire 
il volume sonoro eoo la 
manovra del potenziome¬ 
tro apposito; al tempo 
stesso, si constata anche 
un innesco sulla gamma 
delle onde medie nel 
tratto compreso tra 1 200 
ed i 350 metri di lunghez¬ 
za di onda (schema 20). 

Anche questa volta il di¬ 
fetto che non è altro che una 
complicazione del precedente, 
è determinato dal condensa¬ 
tore C8, che era in corto; 
Tinconveniente si verifìca in 
quanto il potenziometro R7 fa 
variare la polarizzazione ne¬ 
gativa applicata alle griglie 
della valvola amplifìcatrice, 
se il condensatore C8 è in 
corto, l’azione del ijotenzio- 
metro di volume non può af¬ 
fatto esercitarsi ed esso ri¬ 
mane assolutamente ineffi¬ 
ciente. 


CASO n. 355. Ricevitore 
normale ma di alta qua¬ 
lità con valvole rìmlock; 
si lamenta 11 prodursi in 
esso di crepitìi piuttosto 
violenti quando in esso si 
manovra 11 potenziometro 
del volume; sovente al 
crepitiì si aggiungono an* 
che delle vere e proprie 
interruzioni dlel funzio¬ 
namento del complesso 
(schema 223). 

Difetto questo tra i più fre¬ 
quenti e che può presentarsi 
in una gamma vastissima di 
gradazioni, da leggeri rumo¬ 
ri che disturbano Taudizione 



a crepitìi violentissimi che 
rendono Taudizione stessa del 
tutto impossibile; esso inol¬ 
tre si verifìca nella maggior 
parte dei ricevitori senza di¬ 
stinzione; è da imputare a 
qualche difetto di origine o 
di usura che si verifìca nel 
potenziometro del volume, in 
quanto in esso lo strato re¬ 
sistente, di grafite depositata 
su di una basetta isolante è 
relativamente delicato, per 
cui basta anche Tuso norma¬ 
le e prolungato del potenzio¬ 
metro stesso, il quale è dal 
resto forse Torgano del rice¬ 
vitore che viene manovrato 
più spesso, perché qualche 
tratto di esso sì stacchi o si 
incrini, per cui si verlflchino 
i difetti.Nella totalità dei ca¬ 
si, il rimedio consiste nella 
sostituzione del potenziome¬ 
tro, il quale comunque è un 
organo di costo assai ridotto; 
è impratico tentare la ripa¬ 
razione di tale elemento an¬ 
che per 11 fatto che esso nel¬ 
le sue versioni moderne, può 
essere diffìcilmente smouta- 
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to eomé occorré fare per àe- 
cedere alle sue parti interne 
per una eventuale ispezione. 

CASO n. 356. Ricevitore 
norm.'ale dì costrìiziosic 
alquanto remota, sì la¬ 
menta una forte distor¬ 
sione che si manifesta 
nel corso della ricezione 
delie stazioni locali po¬ 
tenti* 

Effettuando la misurazione 
delle tensioni si giunge alla 
constatazione che quella al 
catodo della valvola ampllfì- 
catrice di media frequenza, 
resta fissa a circa 1.5 volt e 
non varia in funzione della 
potenza del segnale captato; 
in condizioni normali, questa 
tensione, deve invece dimi¬ 
nuire nettamente in funzio¬ 
ne inversa della intensità del 
segnale captato; tale misura^ 
zione di tensione rappresen¬ 
ta in genere una prova della 
efficienza dello stadio con¬ 
trollo automatico del volume 
0 CAV. L’assenza della va¬ 
riazione della tensione stes¬ 
sa, invece porta a sospettare 
che il CAV non funzioni o 
che sia bloccato per qualche 

Inconveniente. In particolase, 
a meno che esistano difetti 
più gravi quali ad esempio, 
quelli nel diodo della valvola 
ecc, la mancanza di funzio¬ 
namento del CAV stesso può 
avere come causa, quella del¬ 
la interruzione della resisten¬ 
za di carico della linea oppu¬ 
re dalla andata in corto del 
condensatore di disaccoppia * 
mento della linea stessa; non 
è possibile fornire schemi in 
questo senso, in guanto la di¬ 
sposizione circuitale di tali 
due organi (a volte possono 
anche essere in numero mag¬ 
giore), varia da modello a 
modello deirapparecchio. 

CASO n. 357* EiceTitorc 
normale; il difetto 
esso presenta è nncillo 
della aeseiì^a di qualsiasi 
ripesioFie, inoltre 
feparlante Tfiene AmiJS'a 
rua nota 
tìnuata. 


Misurando le tensioni si 
nota, sulla griglia della se¬ 
zione oscillatrice della valvo¬ 
la convertitrice, una tensio¬ 
ne negativa di valore troppo 
basso ed inoltre si constata 
che quando i puntali del vol- 
metro vengono posti tra la 
massa e questo punto del cir¬ 
cuito, la nota musicale la¬ 
mentata scompare e la rice¬ 
zione delle stazioni sintoniz¬ 
zate comincia ad essere rego¬ 
lare, per tornare impossibile 
quando i puntali dello stru¬ 
mento sono distaccati. Un ul¬ 
teriore esame a freddo, per¬ 
mette di rilevare che la resi¬ 
stenza di griglia oscillatrice, 
nominalmente di 50.000 ohm, 
o di valore prossimo ha 
invece un valore di ben 
2 megaohm, segno questo che 
il valore originario si è alte¬ 
rato a causa di un eccessivo 
riscaldamento della resisten¬ 
za da parte di qualche orga¬ 
no delle vicinanze, particolar¬ 
mente caldo, od anche a cau¬ 
sa solamente di una cattiva 
qualità della resistenza stes¬ 
sa. Sostituita la resistenza 
con altra dì valore corretta 
ed in perfette condizioni, 
Tapparecchio prende a fun¬ 
zionare perfettamente. 


CASO n* 358. Bìcevitore 
normale, di costruzione 
alquanto remota, con in¬ 
dicatore visitale di sinto¬ 
nia di tipo non a valvo¬ 
la, ma ad ombra; detto 
indicatore non funziona, 
mentre il resto del com¬ 
plesso funziona regolar¬ 
mente. 


Questo tipo di indicatore di 
sintonia si trova in genere 
collegato sul circuito di/ plac¬ 
ca della valvola, amplifìcatri- 
ce di media frequenza, se al¬ 
tri difetti non esistono, si 
prova a disinserire il conden¬ 
satore da 2000 o da 5000 pF, 
od anche di valore analogo 
che originariamente si rileva 
collegato ai capi della entra¬ 
ta dello strumento indicato¬ 
re; quasi sempre in queste 
condizioni rindicatore visua¬ 
le riprende a funzionare cor¬ 
rettamente rispondendo ai 
passaggi tra le stazioni po¬ 


tenti a quelle deboli e rispon¬ 
dendo anche alla centratura 
delle stazioni stesse. Nel ca¬ 
so che questo avvenga sarà 
naturale il sospettare il con¬ 
densatore disinserito che, pro¬ 
vato con un ponte od anche 
con un ohmetro predisposto 
per una scala, risulterà cer¬ 
tamente il responsabile, a- 
vendo un isolamento interno 
assai inferiore di quello che 
normalmente esso dovrebbe 
presentare. Il rimedio consì¬ 
ste semplicemente nella .so¬ 
stituzione di detto condensa¬ 
tore. Ove rindicatore conti¬ 
nui a non funzionare anche 
dopo che il condensatore so¬ 
spettato sia stato tolto, è 
chiaro che il idifetto abbia 
sede nelPindicatore stesso, 
sotto forma di qualche osta¬ 
colo allo spostamento del- 
Torgano mobile di esso, od 
anche di una interruzione sul 
circuito della lampadinetta di 
illuminazione. 


CASO n. 358. Ricevitore 
normale. Alla manovra 
della manopola della sin¬ 
tonia non corrisponde lo 
spostamento dell’ Indice 
della scala parlante, nè il 
cambiamento delle sta¬ 
zioni ricevute, a volte ta¬ 
le difetto si presenta sot¬ 
to una forma alquanto 
diversa, quale quella del¬ 
lo spostamento deìlHndl- 
ce sulla scala ma senza 
il corrispondente cam¬ 
biamento delle stazionlt 
od ancora con 11 cambia¬ 
mento delle stazioni cap¬ 
tate, ma senza che a que¬ 
sto, corrisponda lo spo¬ 
stamento dell’Indice del¬ 
la scala* 


Un difetto anche questo, e- 
stremamente generico e mol¬ 
to frequente da verificarsi, in 
quanto è determinato dalla 
cordina dì trazione delLlndi- 
ce di sintonìa e della puleg¬ 
gia del variabile, comandata 
dalPalberìno della manopola 
esterna di sintonia e della 
puleggia del variabile, co¬ 
mandata dalFalberino della 
manopola esterna di sintonia. 
Il difetto comunque si può 
presentare in una gamma va- 
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sta di forme ed il rimedio 
non può essere sempre lo 
stesso, in quanto da una mar¬ 
ca airaltra di ricevitore ed 
anche tra modelli diversi di 
apparecchi di una stessa mar¬ 
ca, il sistema meccanico del¬ 
la trazione e la disposizione 
delle cordine dì trasmissione 
è assai diverso. In taluni casi* 
specialmente negli apparec¬ 
chi più recenti, tali mecca¬ 
nismi sono ridotti ai minimi 
termini e per questo, il rifa¬ 
cimento del sistema di tra¬ 
zione passante per la mano¬ 
pola di sintonia, per rindi- 
ce scorrevole dietro alla sca¬ 
la e per la puleggia del con¬ 
densatore variabile, è una 
impresa abbastanza sempli¬ 
ce. Al contrario in molti ap¬ 
parecchi dì produzione remo¬ 
ta, si nota una disposizione 
assai macchinosa, che com¬ 
porta delle notevoli difficoltà 
per la riparazione. Altre dif¬ 
ferenze si riscontrano nei va¬ 
ri tipi di cordine di trazione, 
ve ne sono infatti alcune di 
metallo, e generalmente di 
fili molto sottili di acciaio, in¬ 
trecciati, ve ne sono poi, di 
seta, di cotone, dì lino e re¬ 
centemente, anche di nylon. 
Non sì può dire in modo as¬ 
soluto che uno di questi tipi 
sia veramente il migliore a 
tutti gli effetti; al contrario, 
per una certa parte, inter¬ 
vengono elementi particolari 
che rendono più adatto Tuso 
di uno o dell'altro di questi 
tipi; ad esemplo, in apparec¬ 
chi compatti, con valvole in 
serie, ben noti per la loro 
tendenza a produrre molto 
calore neirinterno del mobi¬ 
le è consìgliabile una cordi¬ 
na di acciaio o di seta, in 
quanto quelle di materiale 
termoplastico quali il nylon, 
tenderebbero a rammollirsi 
alquanto perdendo sotto il ri¬ 
scaldamento molta della loro 
tenacia, viceversa, ove si trat¬ 
ta di cordine da installare in 
una disposizione molto com¬ 
plessa e macciiinosa con pu¬ 
legge di diametro molto ri¬ 
dotto in cui quindi le cordi¬ 
ne stesse siano assoggettate 
ad una contìnua e forte tor¬ 
sione, sono da preferire le 
cordine di nylon, come anche 
In quei casi, in cui esse dob- 


bano subire degli attriti, pas¬ 
sando magari in vicinanza di 
spigoli metallici ecc. Prima di 
avviare il rifacimento di un 
meccanismo di trazione sarà 
bene studiarne Tandamento* 
per essere certi di realizzarlo 
nel modo corretto, pena più 
tardi il mancato funziona¬ 
mento di esso poi, se tale di¬ 
sposizione sia molto diffìcile, 
sarà utile fare qualche prova 
realizzando la filatura in 
questione con un pezzo di fi¬ 
lo metallico molto docile, 
quale ad esempio, quello di 
rame che aderisce facilmen¬ 
te alle pulegge e ne segue le 
curvature, in modo da vede¬ 
re se la disposizione studia¬ 


stata fatta passafè su tutte 
le pulegge, ossia di quelle fol¬ 
li, aventi solamente la fun¬ 
zione dì permettere il muta¬ 
mento dì direzione della cor¬ 
dina stessa, e quelle invece 
aventi una altra funzione, 
quali quella deirindice della 
scala parlante, quella deil'al- 
berino del condensatore va¬ 
riabile, quella deiralberino 
della manopola di sintonìa 
ecc. si tratterà di ancorare la 
estremità libera del filo, in 
prossimità del punto in cui la 
estremità opposta era stata 
ancorata, facendo però at¬ 
tenzione che Tandamento dei 
filo sia quello corretto e che 
giri attorno airultima puleg- 



ta sia proprio quella corret¬ 
ta, a questo punto si potrà 
avviare la ricostruzione vera 
e propria, ancorando la cor¬ 
dina ad una delle esttemità, 
da quella magari in cui si 
trova anche la molletta di 
tenditura e quindi facendo 
passare il filo stesso attorno 
alle varie pulegge nel giusto 
ordine, aiutandosi con degli 
uncinetti di varia lunghezza 
realizzati con degli spezzoni 
di filo di ferro in maniera da 
guidare con essi il filo sulle 
pulegge anche in punti poco 
accessibili, come è frequen¬ 
tissimo che accada anche in 
apparecchi molto comuni. 
Una volta che la cordina sia 


già di quel tratto necessario 
affinché nulla impedisca lo 
scorrimento dell’ indice su 
tutta la scala parlante nella 
completa corsa del conden¬ 
satore variabile di sintonia, 
dalla posizione di tutto aper¬ 
to, di minima capacità, a 
quella di 4: tutto chiuso » os¬ 
sia a quella di capacità mi¬ 
nima, All'ancoraggio della e- 
stremità della cordina si 
provvederà nel modo dettato 
dalla logica, ossia in genere 
con un nodo particolare che 
non tenda a svolgersi, occor¬ 
re semmai una certa atten¬ 
zione prima di ancorare la 
cordina stessa per accertare 
che essa in tutta la sua lun- 
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ghezzà passi nelle guide giu¬ 
ste e che essa non possa sal¬ 
tare via dalle gole delle va¬ 
rie pulegge, un momento pri¬ 
ma di ecettuare rancoraggio 
vero e proprio, poi sarà bene 
controllare che essa si pre¬ 
senti sotto una certa tensio¬ 
ne, e che in particolare an¬ 
che la molletta che si trova 
alla estremità opposta, ossia 
a quella che è stata ancorata 
prima di iniziare la applica¬ 
zione di essa, sia alquanto te¬ 
sa, e cioè che la sua lunghez¬ 
za sotto tensione si presenti 
dì circa una volta e mezza 
quella originale nella quale 
essa sì presenta quando non 
è tesa. Caso per caso, saran¬ 
no necessari particolari ac¬ 
corgimenti sui quali tuttavia 
non è possibile stabilire nor¬ 
me in partenza dato come è 
stato detto che la disposizio¬ 
ne delle cordine varia in mo¬ 
do amplissimo, nei vari mo ¬ 
delli di apparecchi. 

GASO n. SM. Ricevitore 
normale con indicatore 
elettronico di sintonia, 
tipo occhio magico; in 
particolare si lamenta 
che questo organo si il¬ 
lumina ma non risponde 
alle vajriazioni della sin¬ 
tonia e limane contìnua¬ 
mente aperto (schema 
324 ). 

Come sempre, si verificano 
per prima cosa le tensioni ed 
in particolare si constata che 
la tensione alla placca del 
triodo della valvola indicatri¬ 
ce di sintonia, ossia al pun¬ 
to A dello schema è nulla, 
mentre in tale punto il suo 
valore normale avrebbe do¬ 
vuto essere quello di 20 a 40 
volt. Un esame a freddo del 
vari eHementi interessati a 
questa sezione permette dì 
constatare che la resistenza 
E36 dello schema il cui valo¬ 
re dovrebbe essere quello dì 
2 megaohm, è Invece inter¬ 
rotta. Il rimedio consiste 
quindi nella sostituzione di 
tale resistenza. Da notare che 
la tensione al punto A cita¬ 
to, dello schema, varia In 
funzione deirampiezza e del¬ 
la intensità del segnale cap¬ 
tato dalla radio, in quanto 


essa è in relazione con il cir¬ 
cuito del controllo automati¬ 
co del volume o CAV, la ten¬ 
sione in particolare è minima 
quando nessuna emissione 
viene captata. 

CASO n. 361. Ricevitore 
normale con occhio ma¬ 
gico elettronico; Il rice¬ 
vitore funziona regolar¬ 
mente ma non cosi l'oc¬ 
chio magico, il quale ri¬ 
mane costantemente a- 
perto (schema 225). 

Misurando le tensioni si 
constata che quella al pun¬ 
to A dello schema è nulla, 
mentre quella che si riscon¬ 
tra al punto B dello stesso, è 
di 250 volt circa. E’ pertanto 
chiaro che si tratta della re¬ 
sistenza R53, la quale deve 
essere interrotta o che co¬ 
munque sia difettosa e che 
presenti quindi un valore as¬ 
sai più elevato di quello no¬ 
minale che è di 2 megaohm. 
La sostituzione di questa re¬ 
sistenza permette la totale e- 
liminazione del difetto; in 
condizioni normali, la tensio¬ 
ne al punto A dello schema 
dovrebbe essere deirordine 
dei 15-20 volt. 


CASO n. 362. Ricevitore 
normale; si nota qualche 
difetto nel commutatore 
del camhio di gamma di 
onda, In particolare si 
nota che quando si pas¬ 
sa da una gamma alPal- 
tra è difficile immobiliz¬ 
zare il commutatore nel¬ 
la posizione corretta la 
quale si perde anche fa¬ 
cilmente durante il futi- 
zlonamento dell'apparec- 
cblo causa delle vibrazio¬ 
ni meccaniche a cui va 
soggetto il mobile e quin¬ 
di Finterò complesso a 
sèguito delle vibrazioni 
dell'altoparlante (sche¬ 
ma 226). 

A diritto si sospettano di¬ 
rettamente i contatti del 
commutatore, e per prima 
cosa si ricercano eventuali 
tracce di ossidio sui contatti 
stessi che rendano imperfet¬ 
te od addirittura precarie le 


chiusure dei circuiti, control¬ 
lato che tali tracce non esì¬ 
stano ne sui contatti fissi ne 
sulle laminette scorrevoli che 
fanno da ponticelli su di es¬ 
si, si rileva che Telasticità dei 
contatti stessi, è quasi com¬ 
pletamente perduta, o che 
qualche parte dei contatti in 
questione manchi del tutto; 
in tali casi, ove appaia im¬ 
possibile effettuare una ripa¬ 
razione appropriata o quan¬ 
do sia impossibile effettuare 
la sostituzione deirintero 
commutatore o non sia gra¬ 
dita dal cliente la soluzione 
drastica e piuttosto dispen¬ 
diosa della sostituzione del- 
Fintero gruppo di alta fre¬ 
quenza, comprendente com¬ 
mutatore e bobine, si può 
tentare una soluzione di ri¬ 
piego che tuttavia in moltis¬ 
simi casi si dimostra soddi¬ 
sfacente quanto economica, 
essa consiste nella applica¬ 
zione di un piccolo conden¬ 
satore in ceramica da 25 a 50 
pP, meglio ancora se semi¬ 
fìsso, tra il contatto di an¬ 
tenna del commutatore ed il 
contatto della gamma che 
appare difettosa, da notare 
che quasi sempre il difetto- si 
fa più sentire nella gamma 
delle onde corte. Da notare 
che a volte la difficoltà di ef¬ 
fettuare la centratura della 
gamma che interessa capta¬ 
re con la manopola del cam¬ 
bio di gamma, ha una origine 
più semplice ed essenzial¬ 
mente meccanica, in partico¬ 
lare può darsi che nel com¬ 
mutatore interessato al cam¬ 
bio della gamma, il quale 
nella maggior parte dei casi, 
è di tipo rotante, sia andata 
persa una od entrambe le sfe¬ 
rette di acciaio che servono 
per lo scatto del commutato¬ 
re stesso, ed il bloccaggio di 
questo* esattamente in corri¬ 
spondenza con ciascuna del¬ 
le varie posizioni che il com¬ 
mutatore stesso deve assu¬ 
mere; in casi come questo si 
tratta pertanto di indagare 
della presenza o meno di u- 
na o di entrambe le sfereite 
tra il fondello metallico del 
commutatore e la flangia di 
acciaio leggero stampato che 
si trova immediatamente al 
disopra di, questo, in partico- 
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lare, la flangia è riconoscibi¬ 
le in quanto tende a girare 
in corrispondenza delle varie 
posizioni del commutatore ^ 
mentre il fondello stesso ri¬ 
mane fìsso e trattiene attra¬ 
verso due lunghi bulloncini, 
muniti di adatti spaziatori, 
anche le varie sezioni del 
commutatore in cui si trova¬ 
no i vari contatti elettrici. La 
sferetta o le sferette che so¬ 
vente possono anche essere 
ricuperate dal fondo del mo¬ 
bile dove quasi sempre ca¬ 
dendo si fermano (o che in 
caso contrario possono essere 
sostituite con sferette da cu¬ 
scinetti, acquistabili presso 


bene, al momento del con¬ 
trollo od anche della ripara¬ 
zione del meccanismo della 
cordina, si tratta di fare at¬ 
tenzione a che tale puleggi- 
na venga a trovarsi esatta¬ 
mente sullo stesso piano ver¬ 
ticale nel quale si trova la 
puleggia ricevente della cor* 
dina( in taluni casi si tratta 
di quella del condensatore 
variabile, di diametro note¬ 
vole in altri si tratta di una 
puleggia folle ecc.), se non 
esiste infatti questo allinea¬ 
mento, è facilissimo che la 
cordina sia essa lenta o ben 
tesa, lasci il fondo della gola 
della pulegglna di gomma. 




qualsiasi meccanico di scoo- 
ters e moto), vanno fatte 
scendere al loro posto dopo 
avere semplicemente solleva¬ 
to per il tratto necessario, la 
flangia di acciaio flessibile 
sulla quale si trovano appun¬ 
to due fori destinati a fare 
loro da culla. 


CASO n, 363, Ricevitore 
normale, si lamenta la 
ìmpossipilità di efifettua- 
re le manovre della sin¬ 
tonia per la ricerca delie 
varie stazioni, in quanto 
anche se la manopola 
della sintonia viene ma¬ 
novrata non deriva lo 
spostamento delF indice 
sulla scala parlante, tiè 
la rotazione del conden¬ 
satore variabile di accor¬ 
do (schema 2^1). 


Vi sono ricevitori in cui il 
cavetto o la cordina di tra¬ 
zione, si impegna sull’alberi- 
no della manopola di sinto¬ 
nìa, nella gola di una puleg- 
gina di gomma indurita eb¬ 


per salire su uno dei labbri 
di questa e quindi priva di 
qualsiasi sostentamento ten¬ 
da a saltare via. Lo schema 
semplificato mostra la dispo¬ 
sizione generale in questi 
casi. 


CASO n, 364* Ricevitore 
supereterodina dì costru¬ 
zione remota, con indica¬ 
tore dì sintonia rappre¬ 
sentato da un bulbetto a 
luminescenza al neon 
(tale organo era molto u- 
sato prima delFavvento 
dei moderni indicatori di 
sintonia a raggio catodi¬ 
co, e rìsale alla stessa e- 
poca in cui si notavano a 
volte indicatori di sinto¬ 
nia di tipo meccanico os¬ 
sìa quelli ad ombra con 
tendina mobile su di una 
finestrella Illuminata da 
una lampadinetta retro¬ 
stante). L’indicatore in 
questione funziona male 
e non risponde alle va¬ 
riazioni delle stazioni 
(schema ZZÈ).* 


Si constata che Tindicatore 
non è sensibile e che la sua 
luminescenza non si eleva in 
funzione della intensità del 
segnale captato, come do¬ 
vrebbe, specie nel caso di sta¬ 
zioni ricevute, locali, assai 
potenti. Ammesso che non vi 
siano presente altri difetti 
più 0 meno gravi e che lo 
stesso bulbo a luminescenza 
non sia difettoso, il rimedio 
consiste quasi sempre nel 
raddoppio della resistenza 
RIO dello schema da 25.000 
ohm, portandone quindi il 
valore a 50.000 ohm. In que¬ 
ste condizioni si può avere 
la quasi matematica certezza 
che la luminescenza del bul¬ 
bo si solleva sin quasi alla 
sommità e che le condizioni 
di funzionamento e le indi¬ 
cazioni della lampada sono 
quasi quelle normali. 


CASO li. 365, Ricevitore 
normale, funziona alla 
meno peggio, ma in cor¬ 
rispondenza deUe stazio¬ 
ni più potenti locali, è 
impossibile effettuare la 
regolazione del volume 
sonoro, con la manovnii 
del potenziometro di vo¬ 
lume (schema 229), 


Anche con il potenziometro 
dì volume al minimo, non è 
possibile abbassare il volume 
con cui giungono le stazioni 
locali potenti. Il difetto ha 
origine nel condensatorino da 
50 pF che è connesso a quel¬ 
la delle placchette della val¬ 
vola doppio diodo triodo che 
ha la funzione di diodo per 
il CAV, a partire dalla plac¬ 
ca della valvola amplificatri- 
ce di media frequenza. Tale, 
condensatore in particolare 
appare interrotto ossia privo 
di qualsiasi capacità interna, 
la sua sostituzione permette 
la eliminazione del difetto. 
Da notare che lo stesso difet¬ 
to era anche causa di un par¬ 
ticolare effetto di innesco 
quando li potenziometro di 
volume veniva ruotato verso 
la posizione del massimo. 
Nello schema è contrassegna¬ 
ta con C2, la posizione del 
condensatore difettoso. 
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CASO lu éfiè, Bii^e¥ÌÌQC£ 
noximìB, presenta il 
i fetto iti un Inneseò vio^ 
iJenta né! tratto della 
ga^ipa delle onde medie^ 
a Junglie^za di onda mi¬ 
nore, ossia riel tratto 
coittjpteso tra i m m 1 
300 Inetri {Khema 230), 

Tutte le tensioni appaiono 
normali ed anche i conden¬ 
satori di disaccoppiamento a 


prima vista appaiono in buo¬ 
ne condizioni. Il difetto è sta¬ 
to soppresso rapidamente 
mettendo un condensatore a 
mica da 100 pF in serie sulla 
connessione tra la griglia del¬ 
la sezione oscillatrìce della 
valvola convertitrice e gli av¬ 
volgimenti di oscillatore del 
gruppo di radiofrequenza. In 
origine detta connessione era 
fatta direttamente come lo 
indica lo schema allegato. 



Le tensioni sono state mi¬ 
surate neirapparecchio sia 
quanto esso funziona rego¬ 
larmente che quando esso in¬ 
vece appare bloccato, tutta¬ 
via non è stata constatata al¬ 
cuna differenza od anomalia, 
e tutte le tensioni sembrano 
perfettamente stabili e nor¬ 
mali. Si tenta senza succes¬ 
so, la sostituzione della val¬ 
vola convertitrice e di quella 
ampllfìcatrice di media fre¬ 
quenza. Il difetto è stato lo¬ 


calizzato con un espediente 
che in taluni casi può risul¬ 
tare utile ossia quello di ren¬ 
dere inefficiente uno degli 
stadi deir apparecchio, in 
particolare è stato reso inef¬ 
ficiente lo stadio di amplifica¬ 
zione di media frequenza, 
collegando direttamente la 
placca della sezione mescola¬ 
trice della valvola converti¬ 
trice, il primario del secondo 
trasformatore di media fre¬ 
quenza saltando il primo e 


ìa valvola di media. Patta 
questa modifìca temporanea, 
si è constatato che in ta¬ 
li condizioni l'apparecchia 
prendeva a funzionare rego¬ 
larmente subito dopo la sua 
accensione, senza il periodo 
relativamente lungo di atte¬ 
sa che in precedenza era ne¬ 
cessario. La causa delllncon-. 
veniente era rappresentata in 
particolare dal condensatore 
a mica inserito in parallelo 
suir avvolgimento primario 
del primo trasformatore di 
media frequenza; tale con¬ 
densatore infatti era difetto¬ 
so e presentava delle perdite 
solo inizialmente, forse a 
causa di tracce di umidità, 
che poi venivano eliminate 
al che rapparecchio prende¬ 
va a funzionare regolarmen¬ 
te. Dietro rautorizzazione del 
cliente si decide di effettua¬ 
re la riparazione del guasto, 
con il rimedio drastico deila 
sostituzione deirintero primo 
trasformatore di media fre¬ 
quenza dato che esso è facil¬ 
mente reperibile in commer¬ 
cio come parte di ricambio. 
Nello schema allegata è indi¬ 
cato il modo in cui è stata 
resa inefficiente la sezione di 
amplificazione di media, nel 
corso delle prove. Da notare 
che tale alterazione momen¬ 
tanea può essere adottata 
senza sostanziali differenze 
anche nel caso di apparecchi 
forniti dì valvole di diverso 
tipo, in linea di massima co¬ 
munque è anche utile distac¬ 
care sempre l’anodica della 
alimentazione della valvola 
amplificatrlce di media, la 
valvola ad ogni modo può es¬ 
sere lasciata nel suo zoccolo, 
ed anzi questo, nel caso di 
apparecchi con valvole in se¬ 
rie è indispensabile perché 
anche le altre valvole ope¬ 
ranti si accendano corrfitta¬ 
mente. 


Abbonatevi al 

Sistema 
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Valvole di corredo alla maggior parte degli apparecchi 
radio riceventi e loro funzione specifica 


Amplifkitriee 

Rario Freq. 

Eventuale 

Oscillatrìce Lo¬ 
cale mescolatrì'’ 

ce convertitrice 

AmpUFicatrìce 

Media Freq. 

una 0 due 

Rivelatrice 

CAV 

preamplifìcatrì. 
ce Bassa Freq. 

Amplìficatrice 

Finale Bassa 

Frequenxa 

Raddrizzatrice 

mono o bi p i ac¬ 
ca ali montar. 

Indìealoro 

elottronico 

sintonìa 

occhio magico 

E 442 ■ S 

EK90 

E442-S 

EBLl 

EBLl 

EY91 

AMI 

Rens 1204 

6BE6 

Rens 1204 

EAC91 

6AK6 

UY41 

AM2 

24 A 

6A7 

24A 

85 

EL91 

UY42 

EMI 

24 B 

6SA7 

24B 

55 

6F6 

35W4 

EM3 

24 S 

6A8 

24S 

EBCl 

6K6 

35X4 

EM4 

36 

6K8 

36 

EBC3 

6L6 

35Z4 

EM34 

6C6 

12BE6 

6CÓ 

EBC41 

6V6 

35Z5 

EM80 

6D6 

12SA7 

6D6 

EBC81 

6W6 

PY80 

UMl 

6J7 

12A8 

6J7 

EBC90 

38 

80 

UM34 

12J7 

AHI 

12J7 

6B6 

41 

81 

UM80 

6S7 

EHI 

6S7 

6Q7 

42 

82 

EPM3 

6AK5 

EH2 

6AKS 

6T8 

43 

83 

2E5 

AF3 

2A7 

AF3 

12Q7 

45 

84 

2G5 

AF7 

6E8 

AF7 

12SQ7 

47 

5W4 

6AD6 

EF6 

EKl 

EF6 

12AV6 

59 

5X4 

6AF6 

EF7 

EK2 

EF7 

75 

89 

5Y3 

6AL7 

EF8 

AKl 

EF8 

ABCl 

ALI 

5Z3 

6E5 

EF9 

AK2 

EF9 

2A6 

AL2 

6AX5 

6G5 

EF40 

6AB8 

EF40 

6AT6 

ELI 

6X4 

6U5 

EF41 

PCF80 

EF41 

12AT6 

EL2 

6X5 

6M2 

EF42 

6A78 

EF42 

GR7 

EL3 

AZI 

6X6 

EF80 

6X8 

EF80 

6RS7 

EL5 

AZ2 

1629 

EF81 

6J8 

EF81 

12R7 

EL6 

AZ3 


BF82 

6K8 

EF82 

12SR7 

EL41 

AZ4 


EF83 

ECH3 

EF83 

EABC80 

EL42 

EZ4 


EF85 

ECH4 

EF85 

PABC80 

EL34 

EZ40 


6BA6 

ECH41 

6BA6 

EAF41 

EL81 

EZ41 


GSJ7 

ECH42 

6SJ7 

EAF42 

EL82 

EZ80 


GSK7 

ECH81 

6SK7 

VAF41 

EL84 

EZ90 


6K7 

OCH42 

6K7 

VAF42 

KT66 

GZ30 


12K7 

OCH43 

12K7 

6SF7 

PL81 

6W4 


12SJ7 

OCH41 

12SJ7 

6B7 

PL82 

6AW5 


12SK7 

6TE8 

12SK7 

6B8 

PL83 

RGN504 


OF41 

6TE9 

VF41 

6BN8 

PL84 

RGNI404 


EAF41 

EQ40 

EAF41 

2B7 

UL41 

RGN1503 


EAF42 

EQ80 

EAF42 

6AD8 

UL84 

RGNÌ054 
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Amplifìeatrice 

Rario Freq, 

Eventuale 

Oscillatrice Lo* 

cale mescolatri¬ 
ce convertitrice 

Amplificatrice 

Media Freq, 

unà 9 due 

Rivelatrice 

CAV 

preamplificatri- 
ce Bassa Freq, 

Amplificatrice 

Finale Bassa 

Frequenta 

Raddrizzatrice 

mono o biplac¬ 
ca atimentaz. 

Indicatore 

elettronico 

sintonia 

occhio magico 

VAF41 

6BE7 

VAF41 

EBFl 

E443-H 

IV 


VAF42 

6AJ8 

VAF42 

EBF2 

E453 

OZ4 


2B7 


2B7 

EBF32 

RES664D 

oppure : 


6B7 


6B7 

EBF35 

RENS1374- 

raddrizza- 


6B8 


6B8 

EBF80 

2A5 

tore al se. 


6BN8 


6BN8 

VBF2 

6CA7 

lenio 


EBFl 


EBFl 

VBF80 

6AQ5 



EBF80 


EBF80 


6CL6 



VBF80 


VBF80 


35B5 



32 


32 


35D5 



34 ' 


34 


35L6 



35 


35 


50A5 

50B5 



57 


57 


50C5 



58 


58 


50L6 




Caso di apporecchi a batterie • a Valvole 


Amplificatrice 

Rario Freq. 

Eventuale 

Oscillatrice Lo¬ 
cale mescolatri¬ 
ce convertitrice 

Amplificatrice 

Media Freq. 

Rivelatrice 

CAV 

pireamplìfìcatrU 
ce Bassa Freq. 

Amplificatrice 

Finale Bassa 

Frequenza 

Raddrizzatrice 

motto rara 

Indicatore 

elettronico 

sintonia 

occhio magico 

^ DF91 

1R5 

DF91 

DAF91 

1Q5 


DM70 

DF92 

DK91 

DF92 

DAF96 

1S4 


DM71 

DF96 

DK96 

DF96 

1LD5 

1S5 

2525 


DAF96 

DK92 

DAF96 

1LH4 

3Q5 

117Z3 


1N5 

1A7 

1N5 

DAC21 

3Q4 



1LN5 

1LA6 

1LN5 

DAC22 

DL91 



1L4 

1LC6 

1L4 

DBC21 

DL92 



1T4 

DCH25 

1T4 


DL93 



1V4 


1V4 


DL96 



DF22 


DF22 
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RICEVITORE 

PERFEZIONATO 

PER 


I l progetto che segue era stato molto ri¬ 
chiesto da diverse parti, da lettori inte¬ 
ressati all'ascolto di questa gamma e 
che sino ad ora non avevano avuto a loro di¬ 
sposizione un circuito di prestazioni eccellen¬ 
ti, anche se del tipo con funzionamento esclu¬ 
sivo in cuffia, II fatto è che le gamme di fre¬ 
quenze al di là dei 30 megacicli stanno dive¬ 
nendo sempre più affollate di canali dì enti 
pubblici e privati sui quali vengono condot¬ 
te le comunicazioni più diverse, da molte di 
quelle degli enti dì soccorso e di sicurezza» a 
molte di quelle tra aerei in volo e tra aerei 
ed i campi di atterraggio o di transito. A par¬ 
te tutte queste comunicazioni che sono già 
di per se enormemente interessanti sono da 
tenere presenti quelle della gamma dei 114 
megacicli, riservata ai dilettanti. 

Naturalmente il complesso descritto non ha 
la pretesa di potersi comparare con un appa¬ 
recchio supereterodina magari di quelli di 
produzione estera dal costo talvolta elevatis¬ 
simo, ad ogni modo, tenendo conto del bas¬ 
sissimo prezzo del complesso si può ugual¬ 
mente affermare che si tratta di quanto di 
meglio, per quella spesa iniziale si possa ot¬ 
tenere. 

Molti infatti sono i perfezionamenti che es¬ 
so presenta rispetto agli apparecchi conven¬ 
zionali; primo tra tutti la sezione amplifica- 
tric& di radiofrequenza, avente la funzione ol¬ 
tre che di ampliare il segnale e di renderlo più 
idoneo ad azionare lo stadio successivo dì se¬ 
lezione e quello ancora successivo di rivela¬ 
zione, anche di separare la valvola rivelatri¬ 
ce dalla antenna minimizzando quindi Tirra- 
dìazione che da questa prende origine, della 
oscillazione di radiofrequenza (determinata 
dal dispositivo di superreazione molto spin¬ 
to), e che se giunta airantenna potrebbe dif¬ 
fondersi neH’etere causando disturbi anche 
gravi agli altri apparecchi funzionanti nelle 
vicinanze perfino entro un raggio di qualche 
chilometro, operanti sulla stessa gamma. 

La costruzione si inizia con la preparazio¬ 
ne del telaio di alluminio seguendo le indica¬ 


zioni fornite appositamente nella fig. 2; par¬ 
tendo da una teglia alluminio a pareti dirit¬ 
te od anche da un rettangolo dì alluminio 
opportunamente piegato, coloro che lo prefe¬ 
riscano potranno anche provvedere allo ac¬ 
quisto di un telaio già pronto, presso un for¬ 
nitore di materiale radio, od al ricupero del¬ 
lo stesso da qualche vecchio apparecchio, in 
ogni caso le dimensioni più adatte sebbene 
non critiche sono quelle di cm. 12,5x17,5. 

Data la particolare disposizione dei compo¬ 
nenti, solo un foro per lo zoccolo di una del¬ 
le valvole deve essere eseguito, in quanto la 
altra valvola, interessata alla radiofrequenza 
è sospesa in posizione orizzontale, vicinissima 
agli altri organi dell'alta frequenza. Sì provve¬ 
de dunque alla esecuzione del foro citato, del 
diametro di 20 mm. e di quello per il poten¬ 
ziometro, per la presa jack della cuffia e per 
ralberìno dal condensatore variabile. Detti ul¬ 
timi fori si eseguono naturalmente su una del¬ 
le faccie verticali del telaio ed anche sul pan¬ 
nello frontale deirapparecchio, in. quanto sa. 
rà da esso che dovranno sporgere gli organi 
relativi; sarà semmai importante controlla¬ 
re che dette coppie di fori siano bene allinea¬ 
ti, in quanto sarà da questi che dipenderà la 
possibilità di inserzione attraverso di essi, de¬ 
gli alberini ; il pennello frontale comunque 
non dovrà essere montata che airultimo mo¬ 
mento. Si monta successivamente il trasfor¬ 
matore di alimentazione per mezzo degli ap¬ 
positi bulloni fatti passare nei fori fatti sul 
piano orizzontale dello chassis» ed infine si e- 
seguino i pochi altri fori interessati agli altri 
elementi, i quali ultimi si fisseranno ai loro 
posti, avendo Tavvertenza di inserire sotto ad 
uno dei bulloni, una paglietta di ancoraggio, 
per le connessioni a massa. Per le particola¬ 
ri condizioni di funzionamento e dato che la 
valvola viene fatta funzionare in condizioni 
alquanto spinte, sarà utile montare il trasfor¬ 
matore dì alimentazione in modo che le linee 
di forza magnetica da questa disperse non in¬ 
vestano il tubo a radiofrequenza nè Taltro che 
opera in bassa frequenza, a tale scopo sarà 
utile provvedere uno schermo di ottone o di 
rame od alluminio, tra valvole e trasformato- 
re, a meno che non si intenda adottare la so¬ 
luzione raccomandabile dì montare il trasfor¬ 
matore stesso, al di sotto del telaio. Si passa 
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nel trattegg/o, sezione rawoersquenza 

RlVELAZ/ONE 



poi al montaggio del raddrizzatore al selenio 
per mezzo della coppia di bulloncini o del 
bulloncino unico, nel caso che si faccia uso 
di un raddrizzatore del genere a candeletta, 
con alberino filettato centrale di fissaggio. Si 
monta poi anche il potenziometro da 100.000 
ohm per controllo della reazione, provvisoria¬ 
mente nel suo foro. Quindi si esegue il mon¬ 
taggio elettrico del sistema di alimentazione 
sia di filamento che quello della anodica ge¬ 
nerale, seguendo le indicazioni rilevabilì dal¬ 
lo schema elettrico. In particolare si inizia 
con le connessioni relative al primario del 
trasformatore di alimentazione che compren¬ 
dono anche quelle che vanno all'internittore 
e quelle che vanno invece al cambio tensio¬ 
ni. Non si dimentichi di mettere al suo po¬ 
sto il condensatorino da 5000 pF molto im¬ 
portante per la eliminazione di molto del 
rumore di fondo e dei ronzii che possono es¬ 
sere captati dai circuiti di amplificazione e 


da quelli di trasferimento. Si passa quindi 
alle connessioni elettriche relative al raddriz¬ 
zatore al selenio, alla resistenza di filtraggio 
ed ai due condensatori di livellamento, aven¬ 
do naturalmente la massima cura nel con¬ 
trollare che le polarità, sia nel raddrizzatore 
come anche negli elettrolitici siano rispetta, 
te. Una volta completato il montaggio di que¬ 
sta sezione conviene eseguire una prova per 
accertare della correttezza della sua esecu¬ 
zione: si tratta di misurare con un ohmetro 
regolato per una scala abbastanza alta, la re¬ 
sistenza che è presente tra la massa e ciascu¬ 
no dei poli positivi dei due condensatori di fil¬ 
traggio; in tali condizioni e qualora il mon¬ 
taggio sia stato corretto, si dovranno riscon¬ 
trare una resistenza ohmica del valore di 
10.000 ohm circa. Dopo tale prova se ne ese¬ 
gue un'altra a saldo, ed in particolare si da 
corrente al complesso e si misura la tensione 
presente sugli elettrolitici; questa deve essere 
di un valore compreso tra i 100 ed i 200 volt, 
valore questo affatto critico, e che in genere 
è centrato sui 150 volt. 

Sarà cosi giunto il momento per la esecu¬ 
zione delle connessioni interessate agli stadi 
della amplificazione della bassa frequenza, 
vale a dire della seconda valvola doppio trio¬ 
do; per rendere più agevole la decisione dal¬ 
le lunghezze delle varie connessioni sarà an¬ 
che utile mettere a dimora sia pure tempo- 
raneamente anche il jack di uscita; di tale 
sezione il montaggio si inizia dallo stadio di 
uscita ossia di quello collegato con la uscita 
appunto alla presa per la cuffia. Le linguette 
dello zoccolo portavalvole corrispondenti ai 
piedini 4 e 5 vanno collegate insieme e quindi 
vanno connesse alla massa; al piedino 9 va 
invece collegato il filo libero del secondario 
a bassa tensione di 6,3 volt del trasformato- 
re di alimentazione, essendo stato collegato 
l'altro terminale alla massa, come è possibile 
rilevare dallo schema elettrico. A questo pun¬ 
to si potranno montare e connettere gli eie. 
menti interessati ai circuiti di placca, di gri¬ 
glia e di catodo della valvola, usando se ne¬ 
cessario, striscette di ancoraggio isolate. Nel¬ 
lo zoccolo, si inserisce poi una valvola 12AT7 
certamente in perfette condizioni, quindi si 
da nuovamente tensione alFapparecchio al 
che si dovrà notare la valvola stessa accender¬ 
si nella parte centrale, corrispondente al ca¬ 
todo. Inserendo dopo qualche minuto, una 
cuffia abbastanza sensibile nel jack apposito 
e toccando con un cacciavite tenuto in mano, 
la linguetta corrispondente al piedino 7 della 
valvola, si deve notare un ronzio percettibL 
lissimo anche se non molto pronunciato; con 
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tale prova si sarà accertato che lo stadio di 
uscita, dell'apparecchio è in perfette condi¬ 
zioni, dopo di che si potrà benissimo passare 
al montaggio elettrico della prima sezione del¬ 
la bassa frequenza ossia al circuito di pream- 
plifìcazione interessato all'altra sezione triodi- 
ca della stessa 12AT7 ora messa in funzione; 
completato anche questo e dopo che Tappa- 
recchio sia stato riacceso da qualche minuto 
si tocca con il solito cacciavite la linguetta 
corrispondente al piedino 2 della valvola A 
che, nella cuffia si dovrà potere udire un ron¬ 
zio della stessa natura di quello rilevato in 
precedenza, ma assai più pronunciato, grazie 
alla ulteriore amplificazione che il segnale di 
disturbo che determina il ronzio subisce dal¬ 
la prima sezione di preamplifìcazione. Con¬ 
trollata in questo modo, dunque, tutta la bas¬ 
sa frequenza, si eseguono le connessioni elet¬ 
triche interessate al potenziamento della rea¬ 
zione, alla resistenza da 100.000 ohm di cari, 
co dello stadio rivelatore, nonché al conden¬ 
satore da 5000 Pf, di accoppiamento del se¬ 
gnale tra la placca della sezione rivelatrice 
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del doppio triodo in radiofrequenza e la gri¬ 
glia della sezione triodica della preamplifìca- 
trice. 

La sezione della rivelazione di radiofrequen¬ 
za, va montata come accennato, di preferenza 
su di un pezzo dì staffa angolare di alluminio 
da 1 mm, delle dimensioni dì mm. 40x75, di¬ 
mensioni anche queste che non sono affatto 
critiche ma che sono subordinate alla dispo¬ 
nibilità che si abbia in questo senso. 

Tale pannellino va forato secondo le indi¬ 
cazioni fornite nella fig, 3: in particolare si 
deve eseguire il foro da 10 mm. per Talberino 
del variabile, quello da 20 per lo zoccolo del¬ 
la valvola; al disotto di ciascun bulloncino u- 
sato per il fissaggio dello zoccolo si deve di¬ 
sporre un ancoraggio isolato a due posti in 
modo da creare un punto di appoggio per cia¬ 
scuna delle parti interessate alla radiofre¬ 
quenza onde evitare che queste ultime per i 


conduttori troppo lunghi, tendano ad oscilla¬ 
re, dopo anche questa operazione si prov¬ 
vede al montaggio del condensatore variabi¬ 
le per ultimo. 

Si passa quindi alla esecuzione del montag¬ 
gio elettrico vero e proprio ossia di tutti que¬ 
gli organi e dei collegamenti relativi che nel¬ 
lo schema elettrico della fig. 1 risultano cir¬ 
coscritti dalla linea tratteggiata che definisce 
una sorta di rettangolo facilmente riconosci¬ 
bile nella parte alta dello schema stesso. 

Da notare che per la necessità che la varia¬ 
zione della capacità sia minima, data la re¬ 
lativamente stretta banda da esplorare, sarà 
necessario che il condensatore variabile sia 
molto piccolo, con le lamine molto spaziate 
e con lo statore isolato su materiale a bassis* 
sima perdita quale la ceramica, od il polisti¬ 
rolo. 

Il semplice circuito elettrico si completa 
con la preparazione e la inserzione in circui¬ 
to della pìccola bobinetta di sintonia la qua¬ 
le va costruita secondo le indicazioni fomite 
nella fig. 6, tale bobina consiste di tre spire 
di filo smaltato della sezione di mm. 1,5 av¬ 
volte attorno ad una bacchetta della sezione 
esterna esatta di 10 mm spaziate di 4 o 5 mm. 
una dalTaltra; anche la forma della estremi¬ 
tà delTavvolgimento è alquanto importante 
per cui sarà bene rispettare anche in questo 
senso la indicazione del dettaglio costrutti¬ 
vo; una volta costruita la bobina la sì mon 
terà direttamente sui terminali del condensa¬ 
tore variabile dì accordo, al quale infatti es¬ 
sa dovrà risultare collegata in parallelo. 

Una volta ultimata la sezione di radiofre¬ 
quenza se ne monta il telaino sul telaio prin¬ 
cipale delTapparecchio per mezzo di bullon. 
cini della sezione di 6/32, quindi si completa¬ 
no le connessioni con quelle che dall'alimen¬ 
tatore generale vanno alla sezione radio, e 
quelle che da essa vanno invece alla sezione 
di amplificazione di bassa, facendo passare 
questi conduttori attraverso un foro fatto nel 
telaio principale, e guarnito con una rondella 
dì gomma con la funzione di impedire che il 
metallo con gli spigoli vivi danneggi gli iso¬ 
lamenti delle connessioni. 
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Si attorcigliano quindi tra di loro due pez¬ 
zetti di filo isolato sottoplastica o si prende 
addirittura un pezzo di conduttore a treccio- 
la di sezione alquanto sensibile (1 mm, per 2) 
e quindi una estremità dei conduttori si colle¬ 
ga rispettivamente con il morsetto di antenna 
c quello di terra ed alla estremità opposta 
gli stessi conduttori si connettono rispettiva 
mente alla massa generale ed al condensato- 
re da 47 picofarad che trasferisce il segnale 
in arrivo alla prima sezione, amplifìcatrice t- 
periodica di radiofrequenza. E comunque im¬ 
portante che le connessioni di massa, avven¬ 
gano quanto più possibile vicine alfappareo 
chic. Così facendo, si sarà completato il mon¬ 
taggio. 

Si inseriranno quindi le valvole si inserirà 
la spina della cuffia nella presa e sì darà cor¬ 
rente al complesso. Se tutto sarà perfetta¬ 
mente funzionante allorché il potenziometro 
della reazione viene ruotato per spingere il 
fenomeno stesso, il circuito passerà in uno 
stadio, particolare che è quello di superrea- 
zione che a noi interessa e che in genere sa¬ 
rà denunciato nelle cuffie dalla comparsa di 
un soffio uniforme ed abbastanza forte; sarà 
possibile rilevare che ruotando il potenzio¬ 


metro sarà possibile regolare entro limiti va¬ 
stissimi le caratteristiche di questo soffio, da 
un livello inaudibile a quello medio e perfino 
ad un volume massimo. 

Si eseguono sul pannello frontale i fori per 
il montaggio della eventuale demoltìplica (co¬ 
munque desiderabile in quanto le stazioni sul¬ 
le onde ultracorte come queste tendono a 
sfuggire facilmente se non sono sintonizzate 
eoo estrema lentezza e quindi centrate bene), 
nulla dai resto impedisce che sia fatto usu 
di una demoltiplica qualsiasi anche di quel¬ 
le ricuperate sul materiale surplus o di quel¬ 
le rilevale sulle bancarelle di materiale usato. 
Successivamente si monta la demoltiplica stes¬ 
sa e si monta Tintero pannello frontale sul 
telaino principale deirapparecchio, tenendo 
presente che questo ultimo potrà essere trat¬ 
tenuto anche esclusivamente dal dado di fer¬ 
mo del potenziometro e da quello di fissaggio 
della presa per la cuffia. 

Si applica poi sulFalberino del variabile il 
giunto preferibilmente in materiale isolante 
e si fìssa raiberino stesso. neU'apposito al¬ 
loggiamento nella demoltiplica in maniera che 
la graduazione di questa ultima risulti in cor^ 
rispondenza dello zero quando il variabile ri- 
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suiti del tutto aperto e che indichi invece il 
valore massimo quanto il variabile stesso sia 
del tutto chiuso. 

Grande importanza per Je condizioni di ri 
cezione sarà anche da attribuire all'antenna 
che viene usata con Tapparecchio, in partico- 
lare se si ha a disposizione rantenna del te¬ 
levisore casalingo e se tale antenna sia dì buo¬ 
na qualità e soprattutto sia molto elevata ri¬ 
spetto al livello massimo dei tetti delle vici¬ 
nanze, la si potrà usare con successo; oppiu 
re sarà anche possibile fare uso di un sem 
plìce dipolo ripiegato usando della piattina 
in politene di ottima qualità montata su di 
un supporto di legno ed avente le caratteri¬ 
stiche che sono rilevabili dalla fig. 7, mentre 
nella fig. 8 è indicata la distribuzione delle 
varie stazioni in funzione delle frequenze del¬ 
la gamma dei 140 megacicli. In ogni caso, te¬ 
nere presente che molto delle prestazioni di 
una antenna sono subordinate alla sua eleva¬ 
zione e dalla assenza intorno da ostacoli arti- 





ficiali o naturali che possano agire da scher¬ 
mo delle radioonde nella direzione dalla qua¬ 
le esse debbono provenire. A volte anzi, un 
semplice stilo della lunghezza di un paio di 
mètri purché molto elevata, sarà in grado di 
rendere assai meglio dì una antenna molto 
più elaborata la quale sì trovi ad una quota 
molto più bassa. Le caratteristiche costmtti- 
ve di una antenna a dipolo, realizzabile con 


uno spezzone di piattina da 300 ohm, di quel¬ 
la per discese TV sono fomite nel dettaglio 
apposito. 

USO DELL'APPARECCHIO 

Come in tutti i casi in cui sì ha a che fare 
con ricevitori di piccole pretese e di semplice 
ctmcezione ad il numero delle stazioni a mag¬ 
giore distanza che possono captarsi, dipende 
grandemente dalla pazienza deH'operatore di 
questi complessi, in quando quasi sempre si 
tratta di acquistare una certa esperienza nel 
manovrare la manopola di sintonia; niente 
di più facile che in un punto della scala della 
demoltìplica dove non era stata captata al¬ 
cuna stazione, dopo qualche minuto appaia, 
il segnale di qualche stazione lontanissima e 
magari interessante anche dal punto di vista 
dell'ascolto. Non è quindi fuori di caso, ma¬ 
novrare l'apparecchio ogni qual volta si ab¬ 
bia a disposizione qualche minuto ispezionan¬ 
do non solo quelle frequenze sulle quali è più 
facile captare le stazioni convenzionali, ma 
anche tutti gli altri punti della gamma in cui 
normalmente mancano le stazioni. Natural- 
rnente, nel caso di impiego di antenne televi¬ 
sive è da tenere presente la notevole direzio¬ 
nalità di esse, mentre tale problema non sus¬ 
sisterà affatto qualora si faccia uso di una 
antenna aperiodica, del tipo a stilo od oriz¬ 
zontale. 

Anche l'uso corretto del fenomeno della rea¬ 
zione spinta in modo da portarla nelle con¬ 
dizioni della superreazione è quasi sempre la 
chiave per il conseguimento di ottimi risulta¬ 
ti. Da notare che la reazione stessa deve es¬ 
sere regolata al punto più basso possibile com¬ 
patibilmente al livello di ricezione ad un pun¬ 
to tale per cui si abbia la ricezione perfetta. 
Queste condizioni sono particolarmente con¬ 
sigliabili quando si debbano ricevere comu¬ 
nicazioni tra stazioni del tipo a modulazione 
di frequenza a banda stretta quali quelle che 
norrnalmente sono usate dalla polizia, e da 
ponti radio interni di imprese di servìzio prL 
vato o pubblico; se infatti in casi come que¬ 
sto, la reazione fosse spinta vi sarebbero mol¬ 
te possibilità di captare solamente il segnale 
della portante senza modulazione. 

Se si desideri di preferenza captare i segna¬ 
li delle stazioni dilettantistiche della gamma 
dei due metri potrà essere preferibile com¬ 
pletare il complesso con una sorta di allarga¬ 
mento dì banda, per facilitare la sintonizza¬ 
zione delle numerose stazioni vicinissime ; ta¬ 
le allargamento potrà essere meccanico ossia 
applicando un'altra demoltiplica alla prima già 
esistente in modo da aumentare ancora no- 
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tevolmente il rapporto della rotazione della 
manopola di sintonia, rispetto allo alberino 
del variabile stesso. Oppure sarà anche possi¬ 
bile applicare un allargamento elettrico, ap¬ 
plicando in parallelo al condensatore di sin¬ 
tonia un altro condensatore variabile di ca¬ 
pacità estremamente piccola, ottenuto maga¬ 
ri da un condensatore variabile di tipo norma¬ 
le collegato però in serie ad un condensato- 
rino in ceramica da 5 picofarad od anche me¬ 
no, in modo da creare una capacità risultan¬ 
te inferiore appunto ai 5 picofarad, con la 
intera rotazione del condensatore variabile. 
La presenza della capacità aggiuntiva andrà 
però prevista in partenza ossia al momento 
della costruzione del complesso, in quanto es¬ 
sa determinerà lo spostamento della scala per 
cui alle varie graduazioni corrisponderanno 
delle frequenze diverse, a seconda del valore 
della capacità aggiuntiva, che, come è ovvio 
andrà disposta con la sua capacità fissa in 
serie, collegandola in parallelo con il variabi¬ 
le principale. Per le calibrazioni risulterà di 
massima utilità un grid dip meter. 

Per variare alquanto la gamma di frequen¬ 
ze servita dal ricevitore molti espedienti po¬ 
tranno essere adottati, da quello della varia¬ 
zione della posizione di alcune delle connes- 

_ _ _ypo _ _ ! 



sioni interessate alla radiofrequenza, ed in 
particolare di qualcuna di esse dello stadio 
di accordo, a quella della aggiunta o della 
eliminazione di una frazione quasi sempre 
molto piccola di spira della bobina di sinto¬ 
nia, od ancora con qualche variazione della 
spaziatura esistente tra le varie spire. In li¬ 
nea di massima sarà abbastanza facile copri¬ 
re tutta la gamma di frequenze comprese tra 
i 100 ed i 200 Mc/s, 


E LENCO PARTI - 

Un rettangolo alluminto da 1,5 mm. dimensioni 
mm. 225x175, per telaio principale; 1 rettangolo 
stesso alluminio mm. 175x125 per pannello fron¬ 
tale; 1 rettangolo stesso alluminio mm. 38x75 per 
telaino alte frequenza; 1 manopola qualsiasi con 
demoltiplica purché con rapporto alquanto elevato; 

1 giunto flessibile ed isolante, per trasmissione 
tra demoltiplica e variabile; 1 potenziometro a 
variazione lineare da 100.000 ohm con interrut¬ 
tore; 1 prése iedc per cuffia a circuito di riposo 
aperto da pannello Geloso; 2 zoccoli ceramica 
bassa perdita per miniatura nevai a 9 piedini ; 

1 morsettiera in bachelite per entrata rete ed an¬ 
tenna a quattro posti ; 1 condensatore variabile 

in aria basse perdita da 10 mF massimi; 1 trasfor¬ 
matore alimentazione 25 o 30 watt, con entrata 
universale tutte le tensioni di rete con uscite BT 
a 6,3 volt e con AT separata, da 150 volt, valo¬ 
re questo non critico, usare quindi un trasforma¬ 
tore di quelli che sono usati per fonovaligette am¬ 
plificate economiche; 1 raddrizzatore al selenio 
da 150 volt 65 mA, anche raddrizzatori per cor¬ 
rente minore possono andare bene; 2 condensa- 
lori elettrolitici a cartuccia da 20 mF 1550 volt o 
valere prossimo, può anche usarsi un condensa¬ 
tore a cartuccia unico con doppio elettrolitico in¬ 
terno ; 1 condensatore a carta bassa perdita da 

0,1 microfarad. 600 volt; 1 cavetto bipolare per 
attacco rete con spina; 1 cuffia magnetica alta im¬ 
pedenza di buòna qualità; 1 spina plug per cuf- 
Ra adatta ad inserirsi in jack ; 2 valvole doppio 
trìodo noval tipo 12AT7 od equivalente europea 
ECC-81 ; 2 impedenzine radiofrequenza da 2 o 

3 microhenries non critiche; 4 resistenza ad im¬ 
pasto 1 watt 2200 ohm; 1 resistenza ad impesto 
da 47.000 ohm 1 watt; 4 resistenze 1 watt, im¬ 
pasto da 10.000 ohm; 2 resistenze 1 watt impa¬ 
sto, da 220.000 ohm; 2 resistenze 1 watt, impa¬ 
sto de 47 ohm; 2 condensetorì ceremìce de 47 pF 
a disco; 1 condentatore ceremìce a disco de 4,7 
picofarad; 1 condensatore ceramica a disco da 
1000 pF; 4 condentatori cesamìca a disco da 5000 
pF; Piattina in politene per discese TV da 300 
ohm, per antenna dipolo ripiogato e per discesa 
per detta ; Filo isolato e grosso per connessioni ; 
Filo dì stagno con anima disossidante; filo smal¬ 
tato da 1,5 mm. per bobina; bulloncinì con dado 
e rondelle; Pagliette massa; Striscette ancoraggio 
isolate da 3 e 4 posti ; Gommini passanti per fori 
telaio; Minuteria meccanica ed elettrica. 
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RADAR ACUSTICO 



A appartiene alla serie delle apparecchia¬ 
ture sperimentali che comunque tanto 
interesse incontrano fra gli appassiona¬ 
ti di elettronica, in quanto con esse, molti 
conducono ricerche del massimo interesse in 
campi prima inesplorati. 

L'apparecchio qui descritto, ha la funzione 
di rendere udibili anche suoni molto deboli 
prodotti a distanze assai notevoli dal punto 
in cui vengono ascoltati: va da se che il ter¬ 
mine di « radar » non è forse impiegato a 
diritto, comunque Tinteresse delle applicazio¬ 
ni di cui il complesso può essere al centro 
giustificano certamente il piccolo arbitrio 
deir autore. Tra le utilizzazioni più evi¬ 
denti segnaliamo quella della captazione 
da notevole distanza di suoni che altrimenti 
non si potrebbero sentire, quali ad esempio, 
i canti degli uccelli in aperta campagna, in 
quanto ove Toperatore si avvicinasse al pun¬ 
to in cui essi si trovano molto probabilmen¬ 
te potrebbero intimorire i piccoli animali, i 
quali cesserebbero di cantare anche se non vo¬ 
lassero addirittura via. Un sistema del gene¬ 
re completato da un amplificatore con alto- 
parlante può essere usato con successo per 
la realizzazione di un sistema dì comunica¬ 


zione a distanza senza fili per onde sonore 
direzionali e quindi con assai poche proba¬ 
bilità che le comunicazioni stesse, possa¬ 
no essere intercettate da altri. Per la rea¬ 
lizzazione del sistema occorre come si ve¬ 
de dallo schizzo della fig, 4 una coppia 
di posti completi ed identici, in cui i ri¬ 
flettori siano disposti in maniera che il fascio 
di quello di un posto sia sulla linea nella qua¬ 
le si trova Taltoparlante del posto corrispon¬ 
dente e viceversa. Ovviamente la comunica¬ 
zione, è possibile solamente tra due punti in 
vista tra di loro; comunque il sistema po¬ 
trà certamente trovare la sua utilizzazione 
per il collegamento tra comitive in gita spe¬ 
cialmente in posti elevati, che siano ovvia¬ 
mente in vista tra di loro. Naturalmente nel 
caso della semplice captazione dei rumori ci¬ 
tati in precedenza, i suoni ricevuti possono 
essere ascoltati direttamente attraverso l'op¬ 
portuno amplificatore ed una cuffia alla usci¬ 
ta di questo ultimo, oppure possono anche es¬ 
sere registrati con un magnetofono normale, 
che sia collegati con la sua entrata al micro¬ 
fono dell'impianto di captazione. 

La parte principale del sistema ricevente è 
rappresentato dal microfono normale, che pe¬ 
rò si trova nel fuoco di uno specchio conca¬ 
vo che focalizza su di esso, tutte le onde so¬ 
nore provenienti dalla direzione nella quale 

10 specchio stesso si trovi puntato. Detto grup¬ 
po, è situato su di un treppiede del tipo adat¬ 
to per fotografia completato anche da una 
testina panoramica a snodo, ugualmente di 
tipo adatto per fotografia; con tale montatu¬ 
ra Io specchio può essere puntato praticamen¬ 
te in qualsiasi direzione, in quanto che la pre¬ 
senza dello specchio concavo mette appunto 

11 sistema in condizioni di ricevere solamente, 
accentuandoli, i rumori che provengono dalla 
parte in cui esso è puntato, per intenderci, 
potremmo dire che si ha a che fare con un 
fenomeno analogo a quello che si riscontra in 
ottica, quello cioè degli specchi concavi con¬ 
vergenti. 

L'organo dì captazione citato, nel caso del¬ 
l’ascolto diretto, è seguito da un convenien¬ 
te amplificatore che permette l’audizione in 
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cuffia od in altoparlante a seconda delle pre¬ 
ferenze, ad ogni modo anche nel caso di re- 
gistrazioni dei rumori che interessano sarà 
sempre conveniente provvedere un comples¬ 
so di amplificazione di tensione alla uscita del 
microfono direzionale in maniera che anche 
i segnali più deboli possano essere intellegi- 
bili. 

Come specchio convergente, può essere usa¬ 
to qualsiasi specchio di stufa elettrica a ra¬ 
diazione, ossia di quelle che hanno al-centro 
una resistenza avvolta su di una sorta di pi¬ 
gna ìsolante, in modo che il raggio termico 
può venire convogliato anche a distanze no¬ 
tevoli con poca perdita; riflettori di questo 
genere sono facili da trovarsi anche di occa¬ 
sione sulle bancarelle dì materiale usato per 
pochissime lire, ma del resto, anche se si 
decide di usarne uno nuovo la spesa non sa¬ 
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rà molto grave, specialmente acquistando la 
stufetta da un elettricista al ringrosso, ed a- 
vendo l'avvertenza di richiederla senza la re¬ 
sistenza, che nel nostro caso, infatti non è 
per niente necessaria. 

Viceversa, il basamento di cui sono dotate 
alcune delle stufette di questo genere e che 
è quasi sempre del tipo a snodo, può essere 
utilizzato appunto come supporto dello spec¬ 
chio nel caso che si voglia evitare Timpìego 
del treppiede e del supporto snodato dei tipo 
fotografico: realizzando così una considere¬ 
vole economia nelle spese di costruzione del 
complesso. 

Il microfono deve trovarsi in linea con l'as¬ 
se centrale del riflettore, su di una montatu¬ 
ra molto sottile dato anche che non è affatto 
necessaria in tale punto una grande robu¬ 
stezza, stante il piccolo peso del microfono, 
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la distanza del microfono del centro della 
parte più interna dello specchio è determi¬ 
nata in seguito a prove, in quanto dipende 
proprio dalla lunghezza focale dello specchio 
stesso; una certa serie di prove, allungando 
ed accorciando il supporto del microfono, per¬ 
metterà di trovare la posizione migliore. In 
ogni caso è da aggiungere per il buon fun- 
zìonamenio del complesso che lo specchio 
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sìa in buone condizioni, senza ammaccature 
od altri difetti. 

Il supporto consiste, come sì vede, di un 
pezzo di barretta da 10 mm. od anche da 6 
filettata ad un passo abbastanza largo che 
si impegna in uo grosso dado, o meglio an¬ 
cora in una coppia dì questi saldati al fondo 
dello specchio, utilizaiando magari quel sotto¬ 
fondo che vi sì trova che in genere serve per 
coprire i serrafili di arrivo della corrente e sui 
quali sono impegnati i conduttori che porta¬ 
no la corrente stessa allo zoccolo a vite della 


za alla quale si trova l'origine dei suoni da 
ascoltare o da registrare.. 

In cima alla barretta nella estremità che 
viene a trovarsi nel punto focale dello spec¬ 
chio si deve creare una sorta dì griffe, a so¬ 
miglianza dì quella usate per la montatura 
delle pietre nei gioielli, allo scopo di soste¬ 
nere il microfono. Questa si prepara con due 
pezzetti dì filo di ottone piegati in modo di 
fare con ciascuno una doppia « I » ; detti pez¬ 
zetti, poi vanno disposti in croce nel modo 
illustrato nel disegno e vanno quindi salda¬ 
ti sulla estremità della barretta stessa; le e- 
stremità dei quattro bracci, piegate in alto, 
sono abbastanza elastiche per trattenere da 
sole il microfono leggero, specialmente quan¬ 
do la loro presa viene resa ancora più forte 
piegando leggermente tutti i bracci stessi, 
verso rìntemo. 

Qualora lo specchio parabolico non sia mu¬ 
nito della propria montatura si tratterà di 
crearne una con un pezzo di tubo di ottone 
con anima interna di ferro, lungo 120 cm. e 
della sezione di mm. 12, piegato secondo le 
indicazioni facilmente rilevabili dalla tavola 
principale costruttiva; nella parte centrale 
deH’elemento inferiore detta montatura an¬ 
drà unita allo snodo od alla testina panora¬ 
mica prevista per il complesso. I due bracci 
liberi della montatura vanno naturalmente u- 
nitì ai bordi del disco che opera da specchio 
ed a tale unione conviene provvedere per mez¬ 
zo di una coppia di bulloncinì stretti da una 
coppia di galletti, invece che da dadi, ottenen¬ 
do in questo modo un più agevole sistema per 
la regolazione della inclinazione dello spec¬ 
chio stesso rispetto ad un piano verticale. 

Quanti preferiscano in questa occasione evi- 
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resistenza di riscaldamento. In tali condizio¬ 
ni si rende possibile variare entro limiti mol¬ 
to ampi, la posizione assiale del microfono e 
quindi la sua posizione rispetto al punto fo¬ 
cale dello specchio; con tale espediente sarà 
possibile effettuare la messa a fuoco del com¬ 
plesso specialmente in funzione della distan- 


tare la lavorazione meccanica della piegatura 
del tubo dì ottone e ferro della montatura, 
potranno fare ricorso ad un ripiego, suggeri¬ 
to nel particolare A della tavola costruttiva 
principale, vale a dire alla creazione della 
montatura stessa partendo da tre pezzetti di 
legno duro uniti in modo da formare la dop- 
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pia « L ». In questo caso, nella parte centra¬ 
le dell'eìemento orizzontale di legno, si trat¬ 
terà di fissare un rettangolino di ferro o dì 
ottone con foro filettato adatto al passo del 
bullone che si trova sulla testina panoramica 
o sullo snodo, ossia di quello che normalmen¬ 
te si avvita nel foro filettato situato nella 
parte inferiore della macchina. 

In ogni caso, al momento di unire la mon¬ 
tatura a disco e di stabilire il punto di unio¬ 
ne tra la testina panoramica o lo snodo e la 
montatura stessa, converrà dare una certa 


po piezoelettrico, Sè non altro, almeno per 
la convenienza del prezzo al quale tali com¬ 
ponenti possono trovarsi sul mercato. Può an¬ 
dare ugualmente bene una capsula microfo¬ 
nica della Geloso come una della Philips o 
qualsiasi altra, che risponda ai requisiti so¬ 
pra citati. 

Il microfono come è stato detto, deve es¬ 
sere messo in posizione tale per cui le onde 
sonore, concentrate e focalizzate dallo spec¬ 
chio, ne raggiungano la parte sensibile che in 
genere è rappresentata dalla membrana vi- 



SC^BMA ELBTTRfCQ 

importanza al fattore dell’equilibrio: sf)ecial- 
mente, infatti, se la base coperta dal trep¬ 
piede è molto ristretta, e se il treppiede si 
trova del tutto esteso il centro di gravità può 
risultare facilmente al di fuori della base stes¬ 
sa, il che metterà il complesso in condizioni 
di ribaltare facilmerxte; anche per prevenire 
0 per correggere tale inconveniente comun¬ 
que, basterà qualche prova; ove sarà possi¬ 
bile, basterà allargare alquanto la base del 
treppiede divaricandone alquanto le zampe ed 
in tale modo la stabilità risulterà quasi sem¬ 
pre raggiunta nella misura necessaria. Quan¬ 
do poi ciò sia possibile come quasi sempre 
accade all'aperto, si potranno piantare le j 
stremità delle zampe nel terreno per qualche 
centimetro migliorando notevolmente la sta- 
bìlità generale. 

MICROFONO 

Per le ragioni che è facile intuire, è conve¬ 
niente che si tratti di un microfono che pre¬ 
senti le seguenti particolarità: piccole dimen¬ 
sioni, piccolo peso, grande sensibilità per ì 
segnali deboli, frequenza di risposta lineare 
entro limiti quando più possibile ampi, incìu^ 
dente anche le frequenze bassissime* 

Esso inoltre deve essere abbastanza robu¬ 
sto per non andare facilmente fuori uso, nel 
caso che cada a terra per il ribaltamento del 
complesso. Naturalmente dovrà essere dei li^ 


beante situata al disotto della griglia metal¬ 
lica dì protezione; per la utilizzazione di tut¬ 
te queste onde sonore, convergenti sarà bene 
che la membrana si trovi su di un piano per¬ 
pendicolare con l'asse centrale dello specchio, 
ossia perpendicolare con la barretta centrale 
di supporto della griffe per il microfono stes¬ 
so; alla connessione elettrica del microfono 
si provvede con un pezzo di cavetto scherma¬ 
to abbastanza lungo per raggiungere il com¬ 
plesso di amplificazione o di registrazione; da 
notare che quando si tratterà dì effettuare la 
messa a fuoco del microfono nello specchio 
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sarà necessario ruotare la barretta filettata sui 
dadi che a tale scopo sono stati predisposti, 
per avvicinare od allontanare a seconda del 
necessario, il microfono stesso, dallo specchio, 
in tale caso, se il microfono durante la con¬ 
duzione di questa operiazione fosse lasciato 
al suo posto nella griffe che lo sostiene, esso 
verrebbe fatto ruotare e quindi il cavetto 
schermato risulterebbe fortemente attorciglia¬ 
to, per evitare questo, potrà essere preferibi¬ 
le il rimuovere momentaneamente il micro¬ 
fono dal supporto sino ad avere fatte almeno 
le regolazioni preliminari, quindi il fare qual¬ 
che prova dopo avere messo a dimora il mi¬ 
crofono stesso e poi ritoccare nuovamente la 
posizione della montatura con il microfono 
nuovamente asportato, riméttendo poi que¬ 
sto ultimo definitivamente al termine delle 
prove. 

Le prestazioni di questo complesso, quan¬ 
do sia dotato di un buon complesso di ampli¬ 
ficazione sono sorprendenti, si immagini che 
sarà possibile in condizioni alquanto favore¬ 
voli percepire un dialogo a voce normalissima 
tra due persone, stando con il complesso alla 
distanza di un paio di centinaia di passi da 
esse. Naturalmente la capacità di captazione 



e quindi la^ portata alla quale il complesso 
funziona dipende molto dal diametro dello 
specchio, in quanto con la sua maggiore su¬ 
perficie uno specchio grande è investito da 
una quantità maggiore di onde, che come al 
solito concentra ed invia sul microfono. Anche 
la sfericità dello specchio ha una notevole 
importanza, in quanto difetti che allontani¬ 
no qualche punto della sua superficie dalla 
sfericità necessaria, permettano anche ad una 
certa porzione delle onde in condizione di es¬ 
sere riflesse verso una direzione errata e quin¬ 


di tali onde non potranftó essere utilizzate cor¬ 
rettamente dal microfono. La sostanza di cui 

10 specchio è fatto non comporta alcuna dif¬ 
ferenza agli effetti della concentrazione delle 
onde, a patto naturalmente che in ogni caso 
si tratti di materiale compatto e senza poro¬ 
sità; nelle stesse condizioni può quindi anda¬ 
re bene anche una di quelle insalatiere semi¬ 
sferiche di piexiglass che sono vendute nei ne¬ 
gozi di materie plastiche e di accessori per 
la casa, a patto che la sua superficie interna 
sia ben liscia; sia nel caso di un riflettore di 
plastica come nel caso che esso sia di metal¬ 
lo, se ne potrà dipingere la faccia interna con 
una mano molto leggera di una vernice abba¬ 
stanza solida quale la nitro, di un colore ab¬ 
bastanza vivace, quale l'arancione chiaro od 

11 rosso acceso od il verde o giallo ugualmen¬ 
te chiari, con questo espediente, si faciliterà 
il puntamento tra i due posti corrispondenti 
nel caso che due esemplari di questo com¬ 
plesso siano usati per attuare un sistema di 
comunicazione a distanza, data la maggiore 
visibilità del riflettore stesso verso il quale 
dovrà risultare diretto il fascio di onde sono¬ 
re inviato dal corrispondente. Qualora invece 
il complesso serva per intercettare suoni o 
rumori, sarà meglio preferire la colorazione 
dello specchio in un colore scuro e neutro, 
magari intonato con i colori che regnano nel- 
l'ambiente; in tale modo il riflettore anche 
se di dimensioni notevoli sarà sempre poco 
visibile e quindi la sua presenza non potrà 
essere rilevata. 

Un perfezionamento che aumenta ancora ul¬ 
teriormente le prestazioni ed in particolare 
la portata del complesso, anche se comporta 
la formazione di qualche piccolo eco consi¬ 
ste nella applicazione dietro al microfono, ma 
sempre centrato rispetto all'asse dello spec¬ 
chio, un dischetto di metallo ben regolare od 
anche di plastica ugualmente uniforme ^ del 
diametro di almeno una diecina dì cm. Tale 
elemento servirà a rimandare indietro in di¬ 
rezione dello specchio quelle onde sonore che 
partite da questo e concentrate verso il mi¬ 
crofono non siano riuscite a raggiungerlo; dal 
momento poi che sarà anche accettabile che 
detto dischetto sia di materiale leggero, sarà 
anche possibile ancorarlo, suH'estremità del¬ 
la griffe per mezzo di 4 fori eseguiti in esso 
nella posizione indicata. Nella figura 3 è illu¬ 
strato randamento delle onde sonore per mo¬ 
strare come quelle provenienti dalla sorgente 
che interessa siano concentrate e convogliate 
al microfono, mentre tutte le altre aventi ori¬ 
gini diverse vengono riflesse e respinte. 
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AMPLIFICATORE 

Un amplificatore che sia atto a funzionare 
nel dispositivo descritto, deve rispondere a 
particolari caratteristiche : esso deve infatti, 
operare su una gamma di frequenze molto 
ampia, deve presentare un livello di rumore 
interno molto basso, a parte la sensibilità che 
deve essere sufficientemente elevata in ma¬ 
niera che non vadano perduti nemmeno i se¬ 
gnali debolissimi. 

Ci si è orientati verso il sistema di amplifi¬ 
cazione a transistors per i vantaggi che esso 
offriva in fatto di basso consumo e di assenza 


ro; lo stesso poi accade per un terminale di 
RI e la base di Tl, per un terminale di R3 e 
Temittore di Tl. Nelle stesse condizioni si 
tratterà di operare con gli elettrodi di T2 e 
gli organi che devono farvi capo* 

Le istruzioni che seguono si riferiscono al¬ 
le connessioni da fare sulla faccia inferiore 
del pannello: si collega il terminale negativo 
di CI alla connessione già esistente tra RI e 
la base di Tl ; fatta la saldatura sì taglia la 
porzione di filo sporgente* 

Si collega l'estremità libera di RI ed il ne¬ 
gativo di C2, con il collettore di Tl taglian¬ 
do anche qui il tratto sporgente di filo. 
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praticamente assoluta da ronzìi prodotti da 
componenti alternate, assai indesiderabili spe¬ 
cialmente quando i segnali captati sono de¬ 
bolissimi. Il complesso a transìstor è preferi¬ 
bile, nel nostro caso, anche per la pochissima 
corrente che richiede per ralimentazione, in 
quanto quattro soli elementi a stilo, miniatu¬ 
ra da 1,5 volt bastano per assicurargli Tauto- 
nomia di molti giorni. 

Alla uscita delFamplifìcatore, il segnale può 
essere reso direttamente udibile per mezzo 
di una cuffia sensibile oppure può essere av¬ 
viato in un altro amplificatore per essere por¬ 
tato a un livello maggiore, lo stesso può an¬ 
che essere inviato direttamente al registratore. 

COSTRUZIONE 

Si realizza su di un pannellino di bachelite 
perforata delle dimensioni di mm. 63x85. Si 
comincia con l'esecuzione di due fori da. tre 
mm. per i bulloni di fissaggio del portapile. 
I terminali dei vari componenti si fanno pas¬ 
sare attraverso i fori che risultano più con¬ 
venienti, in maniera che su una faccia del 
pannellino vi siano solo ì componenti men¬ 
tre dalla parte opposta vi siano essenzialmen¬ 
te le connessioni, in taluni casi, saranno gli 
stessi terminali dei componenti che provve¬ 
deranno nella parte inferiore del pannello, 
le necessarie connessioni; notare ad esempio 
che un terminale di R2 ed il terminale di coi- 
lettore di Tl passano attraverso lo stesso fo- 


Si collega R3 e il terminale di emittore di 
TL 

Si collega l'estremità positiva libera di C2 
alla giunzione esistente tra R4 e la base di T2, 

Sì collega l'estremità libera dì R4 ed il ne¬ 
gativo di C3 alla giunzione tra R5 ed il col¬ 
lettore di T2. 

Si collega la giunzione di R6 alFemittore 
di T2. 

Sì piegano le estremità libere di R3 ed R6 
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RI, R4 

— 

Resistenze Mi watt da 680.000 ohm 

RI, R5 

— 

Resistenze M watt da 2700 ohm 

R3 

— 

Resistenza da Vz watt 1000 ohm 

R6 

— 

Resistenza da M watt 10 ehm 

CI 

— 

Condensatore 'miniatura 30 mP, 15 
volt 1. 

C2, C3 

— 

Condensatori miniatura 30 mP 15 
volt 1. 

T1,T2 

— 

Transistor preamplifìcatori b.f. PNP a 
basso rumore, od anche OC71 

B 


Quattro elementi di pila stilo micro 
1,5 volt collegati in serie 


ed inoltre : Portapile, pennellino bachelite perfora¬ 
ta mm. 43x85, >pinzetta fcoceodrìllo, 
minuteria meccanica ed elettrica, filo 
connetiioni a file ftagne per lalda- 
ture. 

Vw___/ 
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parallele al pannellino e si saldano; da que¬ 
sto punto si fa partire un pezzo di filo isola¬ 
to lungo 50 mm. che sì collega con Testremi- 
tà opposta al positivo della batteria di pile. 

Si piegano le estremità lìbere di R2 ed R5 
come già stato fatto con le resistenze prece¬ 
denti e tenendole aderenti al pannello si sal¬ 
dano; da tale punto si fa partire un filo della 
lunghezza di mm. 75 la cui estremità opposta 
si collega un ancoraggio, al quale si farà giun¬ 
gere il conduttore negativo della batteria di 
alimentazione; in tale punto, ove lo si prefe¬ 
risca, si potrà anche applicare un interrutto¬ 
re a levetta per Taccensione del complesso. 

I terminali positivi di CI e C3, rappresenta¬ 
no le connessioni alte di entrata ed uscita 
deiramplificatore. La giunzione di R3 ed R6 
rappresentano il terminale comune basso os¬ 
sia di ritorno sia per Tentrata che per Tusci- 
ta. In tali punti potranno essere applicate ove 
Io si preferisca delle pinzette di coccodrillo, 
oppure degli ancoraggi semplici o multipli. 
Vedi fig. 7. 

Un controllo di volume, potrà essere ag¬ 
giunto al complesso, ed in particolare airen- 
trata secondo la disposizione illustrata nella 
figura 8; tale organo di controllo si dimostre¬ 
rà utile, specialmente per eliminare le satura¬ 
zioni che possono manifestarsi allorché il se¬ 
gnale di entrata supererà un certo livello, os¬ 
sia quello di 3 millivolt; il controllo di vo¬ 
lume serve da partitore di tensione, in quan¬ 
to, alimentato con il voltaggio erogato dal 
microfono, preleva da questo la tensione mas¬ 
sima accettabile dairamplificatore. Al con¬ 
trollo di volume potrà essere collegato l'inter* 
ruttore generale ed in tal caso per realizzare 
relemento basterà fare uso di un potenziome¬ 
tro con interruttore. Il condensatore da 0,5 


mfd illustrato nello schema 8 viene usato per 
eliminare una eventuale componente continua 
presente nel segnale e che potrebbe polariz¬ 
zare in maniera negativa il primo stadio. 

L’impedenza di ingresso deiramplificatore 
è relativamente bassa, ma naturalmente essa 
può essere adattata ai valori del microfono 
piezoelettrico per mezzo di un trasformatori- 
no di accoppiamento, con il primario di cen¬ 
tomila ohm almeno e un secondario di 4-10 
mila ohm. Un tale trasformatore può essere 
acquistato come pezzo di ricambio presso uno 
di quei tecnici che effettuano riparazioni su 
apparecchi per deboli di udito, in cui tale ele¬ 
mento, viene appunto usato per l'accoppia¬ 
mento deH'ìmpedenza elevatissima del micro¬ 
fono piezoelettrico con l’entrata deiramplifica¬ 
tore a transistor. 

Coloro che lo preferiscano, comunque po¬ 
tranno ottenere un certo aumento deila im¬ 
pedenza di entrata deiramplificatore adottan¬ 
do la disposizione illustrata nello schema 9 
in cui si può vedere l’aggiunta della resisten¬ 
za di 68.000 ohm ; tale espediente permette di 
fare a meno del trasformatore di accoppia¬ 
mento in discesa, il quale a volte può costa¬ 
re una cifra non trascurabile: il ripiego illu¬ 
strato nello schema citato, comporta una di¬ 
minuzione del fattore di amplificazione del 
complesso; questa, comunque, non è una con¬ 
dizione determinante, in quanto la scorta di 
amplificazione che si ha a disposizione è più 
che sufficiente per compensare questa per- 
dita. 

Il segnale all’uscita dell’amplificatore, può 
essere inviato ad un auricolare magnetico sen¬ 
sibile dì impedenza compresa tra i 1000 ed 
i 4000 ohm, valore questo di impedenza adat¬ 
to al circuito di collettore di T2. 


Abbonatevi al 





CHE OFFRE A TUTTI 1 SUOI LETTORI LA POSSIBILITÀ 
DI COLLABORARE CON PROGETTI PROPRI, MEHE 
GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE IL PROPRIO UF¬ 
FICIO TECNICO PER CONSIGLIO, INFORMAZIONI, E 
DATI TECNICI DI TUTTE LE MATERIE TRATTATE t 
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APPARECCHIO 
A TRANSISTOR 
AD ELEMENTI 
COMPONIBILI 


A somiglianza di quello che accade con 
il mobilio moderno, specialmente di sti- 
le svedese ed ultimamente anche con 
le case prefabbricate, il sistema degli elemen- 
ti componibili si è fatto strada anche in mol¬ 
tissimi altri campi. 

Il progetto che segue, non intende essere 
una semplice prova di estrosità ma tutte le 
sue caratteristiche sono invece completamen¬ 
te giustificate. L'elemento basico del proget¬ 
to è quello relativo ad un amplififcatore ad 
elevalo guadagno servito da una coppia di 
transistor montato in metà dello spazio con¬ 
tenuto in una scatola di plastica delle dimen¬ 
sioni di mm. 25x40x55 circa; raltra metà del¬ 
la scatola viene lasciata contenenti gli altri 
elementi secondari od accessori; raggiunta 
di questi elementi trasformerà ogni volta il 
complesso iniziale in un apparecchio elettro¬ 
nico in grado di manifestare qualche inte¬ 
resse o particolarità. 

Uno degli elementi secondari sistemati in 
una mezza scatola di plastica, può essere rap¬ 
presentato da un semplice microfono molto 
sensibile per cui in congiunzione con Tele- 
mento basico che come si riscontra contiene 
Tamplifìcatore, sarà possibile realizzare un 
dispositivo di aiuto per i deboli di udito; uno 
stetoscopio elettronico, un complessino di 
preamplifìcazione per il pilotaggio di un am¬ 
plificatore di potenza, un piccolo ed insolito 
strumento musicale elettronico. 

Un altro elemento accessorio è quello che 
è costituito da un sintonizzatore radio com¬ 
pleto dal sistema di rivelazione ; in questo 
senso vengono anzi fomiti addirittura due 
circuiti, uno per la rivelazione sempMcata, 
con il sistema del diodo al germanio, Taltro 
invece alquanto più elaborato si basa su di 
una rivelazione in reazione servita da un tran¬ 
sistor di radiofrequenza, in modo da ottene¬ 
re una assai maggiore sensibilità e selettività 
dal complesso. 

In una altra delle mezze scatole che rap¬ 
presentano gli elementi aggiuntivi, si trova 


alloggiato un altoparlantino magnetodinamico, 
di dimensioni assai ridotte, ma comunque del 
maggior diametro possibile compatibilmente 
con le dimensioni della scatola che lo deve 
contenere; naturalmente detto altoparlante 
potrà essere montato con la sua scatolina so¬ 
lidale con relemento principale, oppure può 
essere semplicemente collegato ad esso, per 
mezzo della coppia di conduttori, e quindi si¬ 
stemato ad una certa distanza, per funziona¬ 
re come ripetitore. 

Come si vede, si tratta dì un sistema assai 
interessante per la esecuzione di prove ori¬ 
ginali sugli apparecchi elettronici a transi¬ 
stor e, particolare ultimo nel tempo e non 
neirimportanza, il costo di costruzione della 
apparecchiatura sperimentale anche munita 
di tutti i suoi elementi, non viene a costare 
delle cifre sensibili, molto spesso, anzi può 
accadere che gli apparecchi, basici ed acces¬ 
sori, possano essere messi insieme senza pra¬ 
ticamente avere da sostenere alcuna spesa 
sensibile, in quanto la maggior parte dei ma¬ 
teriali può essere quasi sempre approvvigio¬ 
nata con una ispezione in qualche cassetto 
della minuteria elettrica che certamente qual¬ 
siasi appassionato di elettronica possiede. 

ELEMENTO BASILARE, 

AMPLIFICATORE DI BASSA 

Il complesso usa materiali di costo molto 
ragionevole, gli stessi transistor che sono gli 
elementi più costosi, sono del tipo conven¬ 
zionale, e non sono nemmeno critici per il 
loro comportamento per cui transistor anche 
non del tipo prescritto, ma simili come carat- 



57 



teristìche ài qualsiasi produzione, purché a- 
datti per preampliflcazione di bassa frequen¬ 
za. L'amplificatore dispone di un proprio or¬ 
gano per la regolazione del livello della usci¬ 
ta e di funzione alimentato da una batteria 
interna della tensione di 3 volt; per una po¬ 
tenza di uscita adeguata per azionare un au¬ 
ricolare può andare bene anche un voltaggio 
da 1,5 volt, erogato magari da un solo ele¬ 
mento a stilo miniatura, mentre se interessa 
una uscita in grado di azionare un altopar¬ 
lante si tratterà di portare la tensione di ali¬ 
mentazione a 4,5 ed anche a 6 volt, senza che 
sia necessario alcun cambiamento al valore 
degli organi nel circuito. Per coloro che vo. 
gliano rendersi conto di ogni cosa diciamo 
che la corrente assorbita dal complesso è del¬ 
l'ordine dei 2 milliamperes, quando la tensio¬ 
ne di alimentazione è di 6 volt circa e quando 
il carico sul collettore del secondo transistor 
è rappresentato da una cuffia o dal primario 
di un trasformatore di uscita da 2000 ohm. 
Il guadagno di amplificazione tra la entrata 
e la uscita è di 51 decibels vale a dire una am¬ 
plificazione di tensione di 320 volte. 

Per la costruzione del complessino si par¬ 
te da un pezzo di bachelite perforata (di quel¬ 
la che si può acquistare in buste presso qual¬ 
che rivenditore di materiale elettronico e che 
è destinato agli sperimentatori, in quanto li 
facilita nella esecuzione dei. montaggi speri¬ 



mentali). Detto pennellino deve essere taglia¬ 
to e forato nelle caratteristiche del modellino 
che si trova nella fig. 1, poi i fori di maggio¬ 
re diametro, destinati rispettivamente allo al¬ 
berino del controllo di volume ed al jack per 
la cuffia, vanno riportati nella stessa posizio¬ 
ne anche nel fondo della mezza scatola di pla¬ 
stica chiamata a contenere l'elemento princi¬ 
pale. 

Si tagli quindi l'albei^no del controllo di 
volume per portarlo ad una lunghezza di mm. 
30 quindi si fissa questo organo ed il jack nel¬ 
la coppia di fori che ad essi si riferisce pas¬ 
sando poi alla esecuzione del montaggio elet- 
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trico seguendo lo schema 3. Semmai per evi¬ 
tare errori nel montaggio, una volta esegui. 
guita una connessione, e dopo avere accerta¬ 
to che sia corrente, si potrà cancellare il se¬ 
gno stesso della connessione dallo schema 
elettrico stampato, con una linea a matita 
colorata; le connessioni vanno fatte facendo 
passare ì fili da una faccia all'altra del pan- 
nellino attraverso i fori comuni del pannello 
perforato. Per avere sempre pronte le cones- 
sioni di entrata e di uscita sarà possibile fa¬ 
re giungere tali connessioni rispettivamente 
a due morsetti di piccole dimensioni, od ad 
una coppia di semplici bulloncini con doppio 
dado fissati lungo i bordi del pannello od an. 
cora, a due pinzette a coccodrillo, in modo 
da avere comunque a disposizione dei pezzi 
di presa con cui effettuare le connessioni di 
entrata e di uscita dell'apparecchio agli altri 
organi ed agli altri elementi accessori. Com¬ 
pletato il montaggio sarà possibile effettua¬ 
re qualche Controllo per accertare la corret 
tezza del funzionamento del complesso e quin¬ 
di si potrà togliere dal pannello il potenzio¬ 
metro del volume ed il jack di uscita per in¬ 
trodurre il pannellino stesso nella scatola e 
quindi rimettere ai loro posti dettf due orga¬ 
ni, effettuando dì nuovo le connessioni elet¬ 
triche ad essi relative. 

ELEMENTI SECONDARI 
CON MICROFONO 

Con l'aggiunta dì un elemento contenente 
un microfono rampiìficatore principale potrà 
costituire un apparecchio molto compatto e 
dalle vaste possibilità di applicazioni, da usa¬ 
re ad esempio, come mezzo di comunicazione 
unilaterale a distanza anche molto sensibile, 
oppure come microfono con preamplifìcatore 
interno da usare in congiunzione con qualche 
amplificatore di potenza a valvole, od anco¬ 
ra come pick-up con preamplificatore per 
strumenti musicali, come un dispositivo per 
la rivelazione di insetti, quali termiti, per il 
rilevamento dì fughe di gas o di acqua, un 
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segnalatore di vibrazioni e di rumori sospet¬ 
ti anche debolissimi, specialmente in motori 
ed in macchine, per la rivelazione di segnali 
debolissimi in apparecchi sufficienti per azio¬ 
nare una cuffia ed ancora, come stetoscopio 
elettronico e perfino come strumento musi¬ 
cale completo. Infine i dilettanti dì elettroni¬ 
ca interessati ad apparecchiature trasmitten¬ 
ti pìccole e mobili potranno usarlo come mi¬ 
crofono preamplificato. 

L'elemento con microfono prevede sempli¬ 
cemente un foro da 5 mm. nel centro del fon¬ 
do della -scatola in posizione conveniente e 
dietro al quale si deve sistemare il microfono 
di quelli per apparecchi per deboli di udito, 
di dimensioni ridotte, diam. mm. 25, con fo¬ 
ro centrale. E' importante evitare che nel 
mettere l'adesivo universale sulla mascheri¬ 
na frontale del microfono, qualche piccola 
quantità di esso, giunga in corrispondenza 
del foro stesso, otturandolo anche se solo 
parzialmente. Filo sottile isolato viene usato 
per la connessione elettrica tra la uscita del 
microfono e la entrata deiramplificatore, da 
notare che la custodia metallica del micro¬ 
fono deve essere elettricamente collegata al¬ 
la massa comune deiran>plificatore e che il 
conduttore isolato che si riscontra in esso, 
va collegato invece al terminale superiore del 
potenziometro per il volume. I conduttori 
debbono essere naturalmente lunghi a suffi¬ 
cienza per permettere l'apertura della scato¬ 
la, ad ogni modo allo scopo di evitare che tra 
di essi, od anche tra questi e le altre connes¬ 
sioni elettriche delle vicinanze, si stabilisca 
qualche effetto di reazione, sarà bene attorci¬ 
gliare tra di loro detti due collegamenti. 

Senza quasi alcuna delle condizioni nelle 
quali si presenta a questo punto, il comples¬ 
so potrà trasformarsi in un piccolo ma inte¬ 
ressante strumento musicale tascabile: baste¬ 
rà disporre attorno alla scatola di plastica, 
un certo numero di elastici di gomma, con 
varia tensione in modo che la successione di 
essi dia luogo ad una specie di scala musica¬ 
le. Per tenere sollevati gli elastici, sarà ne¬ 
cessario inserire tra questi e la superficie e- 
sterna della scatola, uno spessorìno che po¬ 
trà essere anche rappresentato da una mati¬ 
ta, con la quale si potrà semmai variare an. 
che ulteriormente la tensione e quindi l'al¬ 
tezza dei suoni prodotti dagli elastici messi 
in vibrazione. 

Una soluzione economica dell'elemento mi¬ 
crofonico consiste neH'impiegare un aurico¬ 
lare magnetico da cuffia ad elevata impeden¬ 
za (ossia per lo meno da 2000 ohm per au¬ 
ricolare), mentre tale elemento non si dima 


stra mollo adatto come microfono normale 
in quanto presenta una sensibilità dirotta al¬ 
le onde sonore deiraria che ne investono la 
membrana è molto adatto per funzionare co¬ 
me rilevatore di vibrazioni meccaniche, a ta¬ 
le scopo basterà fissare alla membrana, in po¬ 
sizione centrata, dopo avere allargato note¬ 
volmente il foro centrale deirauricolare, una 
punta metallica o di legno: tale parte, posta 
in contatto, con la propria estremità libera 
con Telemento meccanico da esaminare alla 
ricerca di vibrazioni, preleverà parte delle vi 
brazioni stesse dando luogo alla forma elet¬ 
tromotrice proporzionale al segnale che poi 
viene convogliato come al solito alPamplifica- 
tore. Per l'impiego delFelemento come steto¬ 
scopio, al centro della membrana di ferro del¬ 
l'auricolare in funzione di microfono, invece 
che una punta di metallo o legno si tratterà 
di fissare una barretta di gomma semidura; 
la estremità opposta di questa dovrà essere 
abbastanza larga, magari completata con una 
ventosa di gomma, per essere messa in con¬ 
tatto con la supei^cie della pelle, nel punto 
in cui lo stetoscopio deve rilevare eventuali 
anormalità. 


ELEMENTO DI SINTONIZZAZIONE 
E DI RIVELAZIONE (Fìg. 4) 


Applicando tale elemento airamplificatore 
si avrà praticamente a disposizione non solo 
un ricevitorino, ma anche una sorta di signaì 
tracer. 

Naturalmente questo ricevitore non pre¬ 
senta una grande selettività né moka sensi¬ 
bilità, ma permette ugualmente la ricezione 
delle stazioni locali, con un buon volume di¬ 
sponendo di una buona antenna; coloro co¬ 
munque che preferiscano il complesso in gra¬ 
do di maggiori prestazioni in questo senso, 
potranno benissimo mettere insieme la ver¬ 
sione più perfezionata in cui alla rivelazione 
provvede un transistor in un circuito di rive. 
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dazione con reazione; nella fig. 4, A e B sono 
forniti due circuiti per la rivelazione sempli¬ 
ce a diodo, in entrambi viene usata una bo¬ 
binetta in ferrite, da usare anche come anten- 
nina in posizioni favorevoli di ricezione, del 
tipo prodotto dalla Corbetta con nucleo di 
mm. 140x8 circa e con avvolgimento dotato 
di tre prese, due delle quali terminali ed una 
delle quali ad una certa distanza da uno dei 
terminali, ad una impedenza di valore adatto 
per la entrata di un eventuale circuito di ba¬ 
se di un transistor. La differenza tra lo sche¬ 
ma A ed il B della fig. citata consiste nel pun¬ 
to di attacco della antenna esterna: non esi¬ 
ste una ragione fìssa ed. assoluta che renda 
più adatta, caso per caso, una o l'altra ver¬ 
sione, fatto sta comunque che in taluni casi, 


vo al circuito di entrata ossia a quello dì ba¬ 
se, per via induttiva, una porzione del segna¬ 
le che è presente sul circuito di collettore 
ossia di uscita, in modo che il segnale stes¬ 
so subisca prima di passare definitivamente 
agli stadi successivi, una considerevole am¬ 
plificazione selettiva. La bobina cosidetta di 
reazione è quella indicata nello schema re¬ 
lativo con la sigla L2 e consiste di un avvol¬ 
gimento alla rinfusa, di 10-20 spire di filo di 
rame da mm. 0,3 smaltato o sotto una coper¬ 
tura di cotone avvolte nello stesso senso di 
LI, ossia della bobina principale. Il numero 
di spire come si nota non è fisso, in quanto 
dipende dalla ricettività della bobina di sin¬ 
tonia e dalla efficienza del transistor nella 
funzione di rivelatore a reazione, ad ogni mo- 
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una versione si dimostra molto più adatta di 
un'altra e viceversa, ragione per cui i lettori 
potranno tentarle entrambi per scegliere qua¬ 
le di esse sia capace di migliori prestazioni, 
dato anche che tale esperienza non compor¬ 
ta alcuna complicazione. 

Nella fig. 5 è fornito lo schema elettrico del 
circuito di rivelazione a reazione servito da 
un transistor PNP, per radiofrequenza, qua¬ 
le un OC44 od un C)C45. Si noti come il cir. 
culto dì entrata sia identico a quello delle 
fig. 4, ed anzi, anche in questa versione sono 
usati gli stessi componenti ossia la bobina 
in ferrite della Corbetta ed il condensatore 
variabile in miniatura con dielettrico in po¬ 
listirolo (di quelli che è possibile acquistare 
nei negozi di materiale radio, e che in genere 
servono per i montaggi microscopici a tran- 
sistors). 

La differenza principale oltre naturalmen¬ 
te al fatto che alla rivelazione è proposto il 
transistor invece che il diodo, sta nel fatto 
che alla bobina di antenna è stato aggiunto 
un avvolgimento, cosidetto di reazione, aven¬ 
te la ben nota funzione di presentare di nuo- 


do, nella grande media dei casi una media 
dì 15 spire potrà andare bene quasi sempre, 
semmai, sì avvolgerà detta bobina non di¬ 
rettamente sul nucleo di ferrite, a fianco di 
quella principale ossia DI, ma piuttosto su 
di un tubetto realizzato avvolgendo una stri- 
scetta di questo materiale sul nucleo di fer¬ 
rite, e quindi incollando la estremità esterna 
in modo che il tubetto così realizzato abbia 
possibilità di muoversi alquanto lungo il nu¬ 
cleo, in tale modo sarà facilissimo trovare 
la condizione più adatta per ottenere un mas¬ 
simo di sensibilità su tutta la gamma delle 
medie, senza che l’apparecchio tenda ad en¬ 
trare in oscillazione propria dato che ove 
ciò accadesse, non solo la ricezione risulte¬ 
rebbe deturpata da fischi ecc, ma il comples¬ 
sino risulterebbe anche causa di disturbi al¬ 
le radio situate in un raggio di un centinaio 
di metri; in condizioni normali e con una an¬ 
tenna di 1 o 2 metri costituita anche da un 
semplice filo disteso a terra, purché isolato, 
sarà possibile ottenere una ottima ricezione 
dalle stazioni locali in cuffia, ed anche una 
eccellente selezione di queste ove siano pre- 
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senti in un Cèrto numero a frequenza pros¬ 
sima. Una antenna di dimensioni maggiori 
sarà in grado di permettere una ricezione di 
livello tale per cui a valle del complesso di 
amplificazione sarà possibile collegare un il- 
toparlantino attravemo adeguato trasforma¬ 
tore di uscita. 

ELEMENTO CON .ALTOPARLANTE (Fig. 6) 

Integra Telemento con microfono e per- 
mette Tascolto senza rendere necessario Tim- 
piego di cuffie, naturalmente quando il livel¬ 
lo del segnale sia tale da essere appunto in 
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grado di pilotare Taltoparlante stesso. L'aUo- 
parlante come è stato detto in altra sede, può 
essere di qualsiasi dimensione, ma natural¬ 
mente in vista del massimo delle prestazioni 
sarà sempre conveniente fare uso di un alto- 
parlante del diametro massimo possibile che 
possa entrare nella scatola che Io deve con¬ 
tenere; a parità di qualità, infatti ed a pari¬ 
tà del livello del segnale in entrata, un alto- 
parlante più grande è in grado di erogare un 
maggiore livello sonoro e di dare luogo ad 
una migliore qualità acustica. In linea di 
massima conviene usare altoparlanti di dia¬ 
metro di almeno mm. 55, naturalmente in 
condizioni perfette dato che ad esempio, una 
distorsione anche leggerissima al cono vi¬ 
brante può portare la bobina mobile di que¬ 
sto in contatto con le pareti della cavità nel¬ 
la quale questa si muove impedendone quin¬ 
di il movimento normale e compromettendo¬ 
ne il volume sonoro erogato. L'altoparlante 
deve essere naturalmente fissato neirintemo 
della scatola in posizione però tale per cui 
le onde sonore da esso prodotte possano dif¬ 
fondersi nelLaria circostante, a tale scopo si 
tratterà di eseguire nella corrispondente fac¬ 
cia della scatola di plastica, una serie di fori 
disposti in un certo ordine e del massimo dia¬ 
metro possibile, compatibilmente alLindebo- 


limento della scatola stessa. Allo scopò poi idi 
evitare che corpi estranei possano entrare at¬ 
traverso i fori stessi e possano magari an¬ 
dare a danneggiare il cono sarà bene inse¬ 
rire tra la bocca delFaltoparlante ed in fon¬ 
do della scatola in cui sono stati eseguiti i 
fori un pezzetto di tela da altoparlanti. Va 
da se che occorre anche disporre in modo 
che la impedenza di valore bassissimo della 
bobina mobile delFaltoparlante, non alteri le 
condizioni di funzionamento dello stadio di 
uscita di collettore del tmnsistor finale, in 
quanto come è noto la impedenza di tale se¬ 
zione del circuito è assai superiore, il che im¬ 
pedisce il collegamento diretto della bobina 
mobile in questione sul circuito di colletto¬ 
re, tale collegamento dovrà quindi essere fat¬ 
to attraverso un trasformatore di uscita os¬ 
sia di adattamento che abbia un primario di 
1000 o 2000 ohm ed un secondario di impe¬ 
denza non superiore dei 5 ohm circa. Potrà 
essere usato in questa funzione; un trasfor¬ 
matore di uscita U/3 per transistor oppure 
anche un T-72, nel quale caso, di esso sarà 
usata una sola metà delFavvolggimento pri¬ 
mario. Coloro che non abbiano problemi di 
spazio, infine potranno usare come trasfor¬ 
matore di uscita uno originariamente adatto 
per valvole 50 B5 o simili, naturalmente di 
piccola potenza. 

VERSIONE A TRE TRANSISTOR 
DELL'AMPLIFICATORE BASICO (Fig. 7) 

Il potere di amplificazione del complesso 
può essere notevolmente aumentato con Fag¬ 
giunta di un terzo transistor, tale aggiunta, 
anzi porta Famplificazione di tensione da 320 
volte come era in origine a ben 10.000 volte. 
In tali .condizioni migliorate, Famplificatore 
vedrà moltiplicate le sue possibilità di impie¬ 
go sino a potere essere usato come apparec¬ 
chio per deboli di udito con prestazioni ana¬ 
loghe a quelle di complessi del costo di di¬ 
verse diecine di migliaia di lire. Le modifiche 
da eseguire sono poche éd intese ad inserire 
il transistor aggiuntivo tra il primo ed il se¬ 
condo, del circuito della figura 3; nella fig. 7, 
è fornito lo schema elettrico delFamplificato- 
re completo una volta che su di esso sia sta¬ 
ta eseguita Faggiunta; gli organi che nello 
schema módificato sono contornati da un 
cerchietto sono quelli aggiunti, mentre gli 
altri sono originali. 

Come è naturale Faggiunta del transistor 
aumenta notevolmente l'ampiezza della cor¬ 
rente assorbita dal complesso non solo per 
quella propria del transistor che viene ag- 
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giunto, ma anche per il fatto che ramplifica- 
zìone notevole che comporta raggiunta, met¬ 
te gli altri due transistor in condizione di 
operare su segnali più potenti e quindi per 
la ben nota caratteristica degli amplificatori 
in classe A a transistor in cui la corrente di 


di batterie di alimentazione di dimensioni 
maggiori e quindi di maggiore capacità. 

MODIFICHE, ACCESSORI, UTILIZZAZIONI, 
OSCILLATORE PER ESERCITAZIONE 
TELEGRAFICA (Fig. 10 e 12 - 8 e 9) 


Collettore dipende dalla ampiezza del segna¬ 
le, si ha appunto a che fare con una corren¬ 
te maggiore; questo inconveniente comunque 
se non fa sentire alcuna conseguenza quanto 
ramplificatore viene fatto funzionare per bre¬ 
vi periodi di tempo risulta alquanto negati¬ 
vo per funzionamento continuato, nel quale 
caso, è possibile comunque compensare il 
maggiore consumo di corrente con Timpiego 


L'amplificatore originale ossia a due stadi 
a transistor può essere messo in grado di 
produrre delle oscilleizioni in audiofrequenza, 
creando un elTetto di reazione collegando il 
collettore ossia il circuito di uscita del secon¬ 
do transistor al terminale superiore del po¬ 
tenziometro del volume per mezzo di un 
condensatore di piccola capacità nella dispo¬ 
sizione illustrata nello schema elettrico, com- 
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pletando il circuito anche con il carico sulla 
uscita, dell'ordine dei 3000 ai 10.000 ohm, e 
che può essere rappresentato dalla cuffia per 
Tas-colto come anche dal primario del trasfor¬ 
matore di uscita nel caso che si intenda usa- 
re un altoparlante per l’ascolto. Se poi si in¬ 
tende usare per l’ascolto esclusivamente un 
altoparlante, evitando cioè l’impiego di cuf¬ 
fie, sarà possibile giungere a capo della im¬ 
presa con una soluzione ancora più sempli¬ 
ce rappresentata daU’effetto Larsen che si può 
determinare tra il microfono di entrata e lo 
altoparlante di uscita a patto che il primo 
sia posto in modo tale da poter essere inve¬ 
stito da parte delle onde sonore prodotte dal- 
l'altoparlante stesso. 

SEGNALE ACUSTICO PER FERROMODELLI 
E SISTEMA DI CHIAMATA (Fig. 11) 

La stessa disposizione può essere usata co¬ 
me generatore del segnale acustico delle lo¬ 
comotive per gli impianti ferromodellistici ed 
anche per realizzare un sistema dì avverti¬ 
mento. Entrambe le soluzioni possono essere 
adottate sebbene quella con Taccoppiamento 
elettronico tra la entrata e la uscita dei se¬ 
gnale è preferibile. 

Nel caso della realizzazione del sistema di 
chiamata, una volta che la persona chiamata 
si supponga giunta in vicinanza dell’altopar¬ 
lante, colui che chiama deve distaccare il con¬ 
densatore che determina Taccoppiamento tra 
entrata ed uscita e quindi peraltro nel mi¬ 
crofono che si trova vicino al supposto può 
fare al corrispondente la comunicazione che 
gli interessa. 

GENERATORE CAMPIONE DI SEGNALI 
AUDIO (Fig. 13) 

Lo schema della disposizione esterna al- 
Tapparecchio basico e che serve a trasforma¬ 
re questo ultimo in un complesso atto a pro¬ 
durre un segnale audio idoneo per la esecu¬ 
zione dì prove nei circuiti di bassa frequenza 
è illustrato nella figura B. Naturalmente non 
è possibile avere a disposizione una gamma 
molto vasta di frequenze prodotte, in quan¬ 
to il segnale di forma sinusoidale, prodotto, 
potrà avere delle frequenze comprese tra 
qualche centinaia di cicli, e diverse migliaia 
di periodi; da notare però che senza alcuna 
modifica sarà anche possibile ottenere dal 
complesso delle oscillazioni di frequenza mol¬ 
to più bassa, anche se del tipo non sinuso¬ 
ide, ma piuttosto ad impulsi; da notare che 
ii potenziometro normale deH'apparecchio 
funziona in questa particolare disposizione 
come controllo della aìtezza del suono prò 
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dotto, ad ogni modo sarà ancora possibile ot¬ 
tenere un controllo di volume, per mezzo di 
un potenziometro aggiuntivo, inserito nel mo¬ 
do che è illustrato nello schema indicato. 

RILEVATORE DI RUMORI 
E SONDA TELEFONICA 

Collegando alla entrata deiramplificatore 
basico o meglio ancora a quella deiramplifi- 
catore a tre stadi, una sonda di tipo telefo¬ 
nico, ossia di quelle che si usano per rilevare 
per via induttiva e magnetica le conversazio¬ 
ni telefoniche da inviare in un registratore o 
ad un amplificatore esterno, sarà possibile ri- 

TOCCARS CON RUN7ALS 
LE GR/0L/E E LE 
PLACCHE 
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levare moltissimi dei segnali specialmente in¬ 
soliti che giungono airapparecchio casalingo 
e che a volte sono quelli di conversazioni lon¬ 
tanissime i cui segnali siano stati indotti per 
qualche fenomeno particolare nella linea del 
telefono casalingo. Da notare che con la stes¬ 
sa disposizione e con la stessa sonda sarà an¬ 
che possibile effettuare una interessante ri¬ 
cerca, quale è quella della ubicazione di una 
lìnea elettrica invisibile airestemo, perché 
sotto traccia. In particolare si tratterà di 
muovere lentamente la sonda telefonica, sul¬ 
la parete in cui si trova la conduttura elettri¬ 
ca che si sta cercando; un ronzio prelevato 
dal complesso e reso udibile in cuffia dairam- 
plificatore indicherà che immediatamente sot¬ 
to alla sonda, anche se ad una certa distan¬ 
za si troverà la linea elettrica che si sta cer¬ 
cando a patto naturalmente che la linea stes¬ 
sa sia entro la portata di captazione della 
sonda usata e che essa sia percorsa da cor 
rente alternata: la corrente contìnua infatti 
produce attorno ai conduttori un campo ma¬ 
gnetico costante per cui esso non può essere 
rilevato dalla sonda stessa, per via indutti¬ 
va. Perché il campo magnetico sia abbastan¬ 
za sensibile occorre poi che lungo, la condut¬ 
tura che si sta cercando circoli una corrente 
abbastanza forte quale quella che serve per 
alimentare una stufetta; per intenderci, am¬ 
messo che si inserisca in una presa di cor- 
i^ente in un determinato locale, la spina di 
una stufetta da 1000 watt, la corrente assor¬ 
bita da questa ultima creerà un campo ma¬ 
gnetico lungo tutta la linea che va dalla pre¬ 
sa stessa, al contatore deirìmpìanto ed alle 




valvole di sicurezza esterna di esso. Maggio¬ 
re sarà la potenza assorbita dalla stufetta 
maggiore sarà anche il campo magnetico per 
cui la linea potrà essere rilevata anche se si¬ 
tuata ad una notevole profondità neirincas- 
satura. 

La sonda (si può usare con successo una 
della produzione Geloso ed in particolare 
quella del modello 9010), va col legata diret¬ 
tamente alla entrata deiramplìficatore come 
se si trattasse di un microfono. Un interes¬ 
sante sonda adatta per effettuare ricerche a 
profondità maggiore è quella che si può rea- 
lizzare partendo da un trasformatorino di u- 
scita della impedenza primaria di 10.000 ohm, 
adatto quindi alle valvole miniatura 3S4 e 
simili, il cui primario sia collegato alla en¬ 
trata deiramplìficatore e di cui il secondario 
sia invece lasciato senza alcuna connessione; 
il trasformatorino, però prima di questa sua 
utilizzazione speciale richiede una particolare 
modifica che consiste neireliminazione mo¬ 
mentanea della sua carcassa esterna ossia del¬ 
la fascetta che tiene insieme tutto il nucleo, 
e quindi eliminando tutte le striscette di la^ 
mierino ad « 1 », lasciando invece gli altri 
lomenti del nucleo ossia quelli del lamierino 
tranciato ad « E » ; rimessa a posto la fascet¬ 
ta per tenere insieme il pacco lamellare la¬ 
sciato, le estremità della espansione polare 
dovrà essere fatta passare sulla zona di pa¬ 
rete che si sta ispezionando alla ricerca del¬ 
la linea elettrica; per evitare però che la for¬ 
te amplificazione del complesso porti a qual¬ 
che falsa segnalazione, denunciando qualche 
ronzio captato direttamente dalla retta inve¬ 
ce che per via elettromagnetica, sarà bene 
mettere a massa il telaio del complesso stes¬ 
so, od almeno il polo positivo della alimenta¬ 
zione oltre che la massa metallica del pacco 
lamellare del nucleo; per la stessa ragione sa¬ 
rà bene fare la connessione tra la sonda e 
rapparecchio con del filo schermato. 

SIGNAL TRACER 

Ed infine ricordiamo anche la utilizzazione 
del complesso come Signal Tracer, sia per 
radiofrequenza come in audiofrequenza, per 
le prime frequenze, si tratterà di usare il 
complesso munito dei sintonizzatore semplifi¬ 
cato, ossia di una delle due versioni della fi¬ 
gura 4 inserendo al posto della antenna ia 
sonda, in serie con un condensatorino in ce¬ 
ramica di minima capacità. Nella ultima fi¬ 
gura deirarticolo, è fornito il circuito per la 
versione del signal tracer per audiofrequenza; 
rimpiego è quello convenzionale ossia quello 
della ricerca di un segnale sulle placche e le 
griglie delLaipparecchio radio in esame. 
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SULLE CALCOLATRICI 
ELETTRONICHE 


D al momento che Targomento interessa 
moltissimi lettori forniremo di tanto in 
tanto delle note esplicative atte, se non 
a permettere ai lettori interessati di costruir¬ 
si qualche calcolatore molto complesso, per 
lo meno metteranno essi in condizione di fa¬ 
re molte esperienze interessantissime, da cui 
essi, potranno trarre gli elementi per la pro¬ 
secuzione delle ricerche sviluppando queste, 
forse nella realizzazione di qualche comples¬ 
so più impegnativo. 

Tali strumenti risultano molto utili nelle 
progettazioni e ricerche su apparecchiature, 
come anche per lo studio di problemi logici 
quali quelli che interessano ad esempio Tap- 
plicazione delle statistiche. Scienziati e stu¬ 
diosi usano tali apparecchi per studiare le ma¬ 
tematiche superiori ed anche per ricerche sul 
comportamento di fenomeni fisici e sistemi 
scientifici. 

Il calcolatore analogico risulta avvantaggia¬ 
to rispetto a quello digitale per la semplicità 
di programmazione e per la facilità con cui 
i risultati da esso forniti possono essere inter¬ 
pretati. 

I calcolatori digitali sono usati per lo più 


quando è necessaria un'estrema precisione nel- 
rimpostazione degli elementi e nel rilevamen¬ 
to dei risultati, oppure quando i problemi su 
cui si opera siano molto complessi. 

Il componente principale di un calcolatore 
analogico sono rappresentati da: amplificato¬ 
ri operativi, potenziometri di coefficiente, ali¬ 
mentatori di riferimento e per la creazione 
delle condizioni iniziali generatori di funzio¬ 
ni, oltre naturalmente a resistenze e conden¬ 
satori per il complesso calcolatore convenzio¬ 
nale. 

L’amplificatore operativo è certamente il 
materiale principale di costruzione del calco¬ 
latore analogico ; può trattarsi di un amplifica¬ 
tore per corrente continua ossia un accoppia¬ 
mento diretto a guadagni elevati (50.000 vol¬ 
te). L'amplificatore in questione deve essere 
in grado di operare su segnali di piccolissimo 
valore e al tempo stesso di accettare. segnali 
molto forti senza sovraccaricarsi. Altra pre¬ 
rogativa di questo amplificatore deve essere 
la bassissima deriva termica in quanto in tut¬ 
ti gli amplificatori per corrente continua, una 
piccolissima variazione di potenziale nella val¬ 
vola di entrata viene amplificata notevolmen- 
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te ed appare sotto forma di un segnale mol¬ 
to forte sulla valvola di uscita. 

La impedenza di entrata deve essere molto 
elevata mentre bassissima deve essere quella 
di uscita; la risposta delFamplifìcatore, inol¬ 
tre, deve essere quanto più possibile lineare 
nei limiti per la verità assai ampi del suo regi 
me di lavoro. 

La differenza principale tra questo tipo di 
amplificatore e ramplificatore audio normale 
sta neiraccoppiamento diretto, nella maggio¬ 
re cura della determinazione degli elementi 
partitori di tensione, od ancora nelle disposi¬ 
zioni per consentire sia delle uscite positive 
come delle uscite negative. 

Gli amplificatori operativi sono usati con 
resistenze e condensatori di reazione e con 
delle resistenze di entrata. Appropriate com¬ 
binazioni permettono di formare qualsiasi 
moltiplicatore costante, vedi fig. la; degli ad¬ 
dendi {fig. Ib) e degli integratori (fig, le). No¬ 
tare che il rapporto della reazione con i valo¬ 
ri dei componenti di entrata può essere scel¬ 
to in maniera da ridurre il guadagno totale 
del complesso ad un coefficiente uguale ed 
anche inferiore alFunità. Il funzionamento dei 
moltiplicatori costanti, e degli addizionatori 
e degli integratori verrà discusso più avanti. 

I potenziometri di coefficiente sono usati 
per inserire nei problemi i moltiplicatori co¬ 
stanti e per mantenere i livelli del segnale 
entro i limiti accettati dalla linearità dell'am- 
plificatore operativo, I potenziometri dì coef 
fìcienti, Tentrate e le uscite degli amplificato- 
ri, le tensioni di riferimento e delle condizio¬ 
ni iniziali, i reiays, i diodi e ì generatori di 
funzione, fanno tutti capo con i loro elemeji- 
ti ad un pannello di impostazione. Il proble¬ 
ma da risolvere è presentato al calcolatore 
connettendo appunto su tale pannello i vari 
componenti nel modo appropriato. Le resi¬ 
stenze e i condensatori sono montate su spi¬ 
ne che si inseriscono in apposite prese. 

Alimentatori separati forniscono le tensio¬ 
ni di filamento e quelle di alimentazione a- 
nodica degli amplificatori operativi, nonché 
l'energìa di riferimento (ossia le tensioni nega¬ 
tive e positive) e l'energia per l'impostazione 
delle condizioni iniziali (anche qui sotto for¬ 
ma di tensione negativa e positiva). 

Un generatore di funzione viene usato per 
produrre degli elementi non lineari. Le fun¬ 
zioni matematiche, quali i logaritmi, i seni, 
i coseni, possono essere generate con suffi¬ 
ciente approssimazione da tale elemento. Que¬ 
ste funzioni lineari comunque non possono 
essere prodotte molto rapidamente, ad ogni 
modo, le loro curve possono essere create ap¬ 


prossimativamente stabilendo la scalatura su 
8 segmenti diritti nel modo illustrato nella 
figura 2. Diodi e circuiti a ponte formano la 
base del generatore di funzione elementare. 

Se un problema deve esser mantenuto a lun¬ 
go, un registratore scrivente viene general¬ 
mente applicato al calcolatore. Un altro si 
sterna consiste nel risolvere il problema in 
un tempo molto breve ma costringendo il Cal¬ 



colatore a ripetere lo stesso molte volte di 
seguito, in maniera da potere inviare il risul¬ 
tato ad uno oscillografo, sul cui schermo ven¬ 
gono poi fatte le letture. 

Un oscillatore ripetitore viene usato per ri¬ 
presentare le condizioni iniziali del problema 
al calcolatore e nello stesso tempo per ecci¬ 
tare la scansione orizzontale dell'oscilloscopio. 
La scansione orizzontale può essere rilevata 
anche da un integratore nel modo indicato 
nella figura 3; una descrizione che sarà forni¬ 
ta più avanti chiarirà anche questo elemento. 

ELEMENTI BASILARI DI CALCOLO 
GRUPPI 


Come è stato detto, ramplificatore operati¬ 
vo, rappresenta Telemento basico dei blocchi 
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costruttivi di un calcolatore quali sono ad e- 
sempio gli addizionatori e gli integratori. La 
classificazione a questo punto deve essere in¬ 
terrotta per permettere l'inclusione degli in¬ 
vertitori di polarità e dei moltiplicatori co¬ 
stanti, Il moltiplicatore costante è semplice¬ 
mente un caso particolare di un addizionato- 
re nel quale si trova una sola resistenza di 
entrata. L'invertitore di segno è invece un li 
po speciale di moltiplicatore in cui Rf/Ri è 
uguale ad 1, notare che vi è sempre un in¬ 
versione di segno quando un segnale passa 
attraverso un amplificatore operativo. 

La matematica che sta alla base dcliele- 
mento costruttivo del calcolatore illustrato in 
figura 1 si fonda sulla teoria della reazione. 
Il guadagno tra l'entrata e l'uscita deliampli- 
ficatore può essere facilmente variata da va¬ 
lori molto bassi scegliendo il rapporto di Rf/ 
Ri per ottenere i risultati migliori tale rappor¬ 
to non deve mai superare il valore di 50 ad 
ogni modo limiti massimi di 20 o 30. sono 
quelli preferibili. Dal momento che tutti i pro¬ 
blemi possono essere facilmente riportati in 
scala, tali limiti non comportano affatto re¬ 
strizioni nei problemi risolvibili. 

L'addizionatore della figura Ib dispone di 
più di una resistenza di entrata (Ri) in tale 
caso queste resistenze sono identificate rispet¬ 
tivamente con: RI, R2. R3 ecc. Se una qual¬ 
siasi delle entrate ha da essere sottratta agli 
altri elementi impostati, il valore di questa 
va presentato con polarità negativa ; ne deri¬ 
va che un addizionatore può essere quindi 
usato direttamente come sottrattore. Notare 
che la scelta di RI, R2. R3. permette anche 
la moltiplicazione di ciascuno degli elementi 
impostati per una differente costante. Oppu¬ 
re lo stesso risultato può essere ottenuto an¬ 
che regolando tutte le resistenze di entrata 
su uno stesso valore ed usando un potenzio¬ 
metro di coefficiente per regolare il moltipli¬ 
catore di costante a ciascuna delle entrate. 

L integrazione richiede qualche chiarimen¬ 
to. La figura 4a, mostra Landarnento di una 
tensione che è costante nel suo valore rispet¬ 
to^ al tempo. Se una tensione costante è ap¬ 
plicata airentrata deirìiitegratore l'uscita da 
quest'ultimo risulta variabile regolarmente nel 
tempo e può essere raffigurata dalla linea 
retta ma inclinata della figura 4b, Un meto¬ 
do semplificato per spiegare un integratore 
è quello di considerare che l'entrata viene 
moltiplicata per piccoli segmenti di tempo e 
che il risultato di tale moltiplicazione viene 
addizionato a tutti gli altri, (fig, 5a, 5b). L'in¬ 
tegratore analogo è graduale e i piccoli seg¬ 
menti di tempo si avvicinano allo 0. 
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C SECOA/OA 
integrazione 


Se l'uscita deH'integratore della fig. 4b è 
inviata all'entrata di un secondo inlegraitore 
si ha subito una seconda integrazione. L'inte¬ 
lale della tensione di salita delta figura 4b 
è illustrata nella figura 4c. La figura 5c mo¬ 
stra- invece randamento deiraumento. 

L'integrazione ha inizio aprendo un relay 
che crea le condizioni iniziali sul condensato- 
re di reazione ed applicando quindi la tensio¬ 
ne di entrata aH'iritegratore. Se le condizioni 
iniziali sono uguali allo O, il condensatore 
viene co;rtocircuitato fino a che l'integrazione 
non prende inizio come illustrato nella figura 
6. Se le condizioni iniziali sono di valore di¬ 
verso dallo O, questa tensione viene applicata 
al condensatore fino a quando l'integrazione 
non ha inizio. 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 

I calcolatori elettronici analogici possono 
essere usati per la soluzione di equazioni dif¬ 
ferenziali. Queste possono essere impiegate 
per descrivere il comportamento di diversi si¬ 
stemi fisici. La figura 1, mostra, rispettivamen¬ 
te, un circuito elettrico LCR, un traslatore 
meccanico ed un sistema meccanico rotativo. 
Tutti e tre questi sistemi possono essere de¬ 
scrìtti dalla stessa equazione differenziale, se¬ 
condo la quale: 

Entrata - Reazione -f- Perdite: 

Entrata = A + B + Cx 

La disposizione che viene adottata nel caso 
deirimpiego di un calcolatore, è la stessa in 
tutti e tre ì sistemi. Le costanti A, B e C, non 
sono identiche ma questo non comporta una 
grave complicazione dato che tali valori so¬ 
no quelli che richiedono semplici regolazioni 
del potenziometro di coefficiente o diversi 
rapporti tra le resistenze di entrata e dì rea¬ 
zione, rispetto ai condensatori del complesso. 

La disposizione del calcolatore per risolve¬ 
re questa equazione differenziale è indicata 
nella figura 8. Le condizioni iniziali si imma¬ 
ginano essere uguali allo 0 aH'inizìo del pro¬ 
blema mentre il valore A è uguale ad 1. 

Per impostare qualsiasi problema da risol¬ 
vere col calcolatore si comincia col supporre 
di avere il termine più elevato (che nel nostro 
caso è uguale a: (dWdt“); oppure tale ter¬ 
mine ed il suo coefficiente, (che nel nostro ca¬ 
so è uguale a: A (dWdff). Si provvede quindi 
ad isolare questo elemento, ad esempio ricer¬ 
cando il valore a cui esso corrisponde. Poi si 
integra questo termine per ottenere le deriva, 
te inferiori. In tal modo l'integrale di d®x/dt^ 
“ dx/dt; l'integrale di dx/dt è uguale ad x. 
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Limitazioni di spazio non permettono Tu]' 
tenore svolgimento in questa sede dell'aigo- 
mento del quale comunque sono stati 
fondamenti indispensabili gli sperimentatori 
hanno già comunque gli elementi di base per 
l’esecuzione delle loro prove; dipenderà dal¬ 
l'opportuno raggruppamento degli elementi di 
base e dalla corretta impostazione dei valori 
che devono entrare nel calcolo, la riuscita di 
calcoli anche molto complessi e che, comun¬ 
que, avrebbero richiesto un tempo assai più 
lungo nel caso di una loro soluzione puramen¬ 
te matematica. 

Saranno in avvenire fomiti circuiti elettri, 
ci per la realizzazione dì gruppi calcolatori di 
vario genere, i quali potranno essere varia¬ 
mente riuniti sino a creare dei complessi ca¬ 
paci di effettuare calcoli anche su cifre molto 
grandi; da notare che anche i regoli calcola¬ 
tori elettronici, ì cui progetti sono stati pub¬ 
blicati, sono del genere dei calcolatori analo¬ 
gici. 


forza 



IL LINGUAGGIO DEI CALCOLATORI DIGITALI 


P er potere applicare i circuiti sulle calco¬ 
latrici binarie e per condurre qualche 
esperimento in questo interessantissimo 
campo, occorre che siano chiari almeno i 
principi di questo nuovo sistema della nu¬ 
merazione, sistema questo che si è dimostra¬ 
to più conveniente di quello convenzionale, 
a progressione decimale, almeno per la sua 
applicazione ad alcuni sistemi di calcolatori. 
Tale sistema di numerazione permette con 
un numero assai limitato dì elementi, di spe¬ 
rare e rendere delle cifre che nel sistema de¬ 
cimale sarebbero rese con difficoltà maggiori. 
Per intenderci, mentre nella matematica de¬ 
cimale, i vafóri possono essere espressi da 
ben dieci segni diversi, ossia in pratica, le 
cifre dallo zero al nove, nella matematica bi¬ 
naria tutti i numeri vengono riportati a due 
soli segni, ossia, facilmente riproducibili: una 
lampada elettrica, ad esempio, può essere ac¬ 
cesa o spenta, ed in tale modo è già in grado 
di indicare due stati diversi; basta quindi un 
raggruppamento di varie lampade collegate 
ad appositi circuiti di commutazione per e¬ 


sprimere con la loro accensione o spegnimen¬ 
to qualsiasi cifra. Per semplicità, in avvenire 
esprimeremo il caso in cui ogni lampada è 
accesa, con il vocabolo « si » ed il caso in cui 
la lampada è spenta con il vocabolo «no»; 
per ulteriore semplificazione poi, esprimere¬ 
mo « si », con il segno « 1 » e « no », con il 
ségno « O ». 

Consideriamo dunque come qualsiasi lu- 
mero della matematica decimale può essere 
trasformato in uno del sistema binario: im¬ 
maginiamo di avere dinanzi una fila orizzon¬ 
tale di quattro lampade nella disposizione del¬ 
la fig, 1, e diamo alla prima lampada di de¬ 
stra il valore del numero 2 elevato alla po¬ 
tenza 0, alla lampada successiva daremo poi 
il valore del n. 2 elevato alla seconda poten¬ 
za ossia al quadrato ed infine daremo alla 
ultima lampada di sinistra il valore dì 2 ele¬ 
vato alla terza potenza ossia al cubo. Prima 
di procedere ricordiamo che alla potenza 
0 — 1; 2 alla prima potenza = 2; 2 alla se¬ 
conda, od al quadrato = 4; 2 alla terza od al 
cubo = 8, E quindi chiaro che qualsiasi nu- 
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mero decimale può essere scomposto in 
somma di valori ciascuno dei quali sia una 
potenza di 2, per esempio, il numero 5 può 
considerarsi la somma di 4 (ossia di 2 alla 
seconda), più 1 (ossia 2 alla potenza 0). Per 
la stessa ragione, il numero 7 potrà conside¬ 
rarsi come la somma di 4 (2 alla seconda), 
più (ossia 2 alla prima potenza) più 1 ossia 
due alla potenza 0). 

Per indicare il n, 2 con la fila di lampade, 
basterà accendere quella corrispondente alla 
posizione del 2 alla prima potenza e lasciare 
spente le altre: come è possìbile rilevare dal¬ 
la figura 7 il n. 7 della cui composizione è 
stato fatto cenno in precedenza si tratterà di 
lasciare accesa la lampada della potenza se¬ 
conda di 2, quella della potenza prima di 2 
e quella infine della potenza 0 sempre del 
n. 2. Dalla fig, 1 è anche possibile rilevare che 
con la fila delle quattro lampade sarà possi¬ 
bile esprimere dal n. 0 sino al n, 15, in quan¬ 
to per esprimere questo ultimo si tratterà 
di accenderle tutte e quattro, per ottenere 
dalla somma dei vari elementi che ciascuna di 
esse rappresenta: 8+4-i-2-t-l ossia appunto 15. 

Aumentando il numero delle lampade sarà 
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possibile allargare sino ai valori più vasti, la 
numerazione possibile, se poi a ciascuna del¬ 
le lampade si collegherà la uscita di un cir¬ 
cuito dì commutazione binaria del tipo de¬ 
scritto facendo in modo che quello della lam 
pada alla estrema destra sia il primo e tutti 
gli altri, nelFordine siano collegati in serie, 
così che la uscita del primo sia collegata alla 
entrata del secondo; che la uscita di questo 
sia collegata alla entrata del terzo, che la u- 
scita di questo sia collegata alla entrata del 
quarto e così vìa, sarà possibile esprimere au¬ 
tomaticamente qualsiasi numero che rientri 
nella portata del sistema, a patto che alla en¬ 
trata del primo circuito dì commutazione sia 
fatto giungere un numero di impulsi della 
numerazione decimale ed unitaria corrispon¬ 
dente al numero da esprimere con la nume¬ 
razione binaria. 

Le lampade indicatrici debbono natural¬ 
mente essere del tipo adatto per il circuito di 
commutazione sul qaule risultino collegate, 
nel caso di circuiti a valvole in cui si abbia¬ 
no a disposizione tensioni alquanto elevate, 
si tratterà di fare uso di lampadinette a bas¬ 
sa corrente, preferibilmente a luminescenza 
quali quelle al neon: lampadinette a basso 
voltaggio ed a media corrente si useranno in¬ 
vece nei circuiti a transistor, specialmente nel 
caso in cui i transistor di uscita del circuito 
di commutazione siano del tipo di potenza e 
siano quindi in grado di controllare una cor¬ 
rente abbastanza elevata. 

In definitiva, le lampade segnalatrici sono 
nel nostro caso destinate a dare la indicazio¬ 
ne dello stato in cui si trova il commutatore 
elettronico al quale esse si riferiscono, ad e- 
sempio, si farà in modo da collegare la lam. 
pada alla uscita di un commutatore così che 
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essa si accenda quando sulla, uscita di esso, 
sia presente Fimpulso e che essa si spenga 
quando giunga lo impulso successivo, pronta 
comunque a rieccendersi, alFarrivo del terzo 
impulso e cosi via. 

Altri esempi della numerazione binaria so¬ 


no fomiti rispettivamente nelle fig. 2 e 3; nel¬ 
la 2, sono illustrate appunto le raffigurazioni 
di alcuni numeri con la indicazione del segno 
1 quando il valore al quale si riferisce la lam¬ 
pada deve essere considerato ed inserito nel¬ 


la somma e con la indicazione del segno 0 
quando invece tale valore deve essere trascu¬ 
rato nel conteggio; nella fig, 3, invece è for¬ 
nita la raffigurazione di un numero alquanto 
più grande espresso da una serie di 10 lam- 
padinette ; in particolare è da tenere conto 


solamente del valore a cui si riferiscono le 
lampadinette che risultano accese, mentre va 
trascurato quello delle lampade che sono 
spente ; nella figura sì intendono spente le 
lampade raffigurate con il cerchietto nero. 
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IL COMMUTATORE BINARIO 


Telemento che sta al cuore di un calco¬ 
latore di tipo binario e che permettono 
lo smistamento rapidissimo delle varie 
informazioni che sono da presentare ai cal¬ 
colatore stesso, come anche degli elementi pri¬ 
mari e secondari che debbono entrare nei cal¬ 
coli da eseguire. 

Consiste, come si vede, di un circuito dota¬ 
to di una notevole simmetricìtà in quanto sia 
a sinistra che a destra, rispetto al punto di 
iniezione del segnale, i valori e la stesse di¬ 
sposizione sono identici. Un tale circuita dal 
resto è molto semplice da seguire per cui i 
dilettanti che sono interessati ad esperimen¬ 
ti su tali campì, non avranno alcuna difficol¬ 
tà, né incontreranno una spesa molto grande, 
costruendo diversi esemplari identici del cir¬ 
cuito basico, per la realizzazione di comples¬ 
si sempre più elaborati e quindi in grado di 
operare su cifre sempre più grosse, eseguen¬ 
do calcoli sempre più complicati. 

Il circuito, che può essere realizzato sia a 
valvole come a transistor, come lo dimostra¬ 
no rispettivamente la fig. 7 e la fig, 2 presen¬ 
ta diverse particolarità: la principale sta nel 
fatto che ha la capacità di dividere per due 
il numero di impulsi che gli pervengono in¬ 
viandone una metà su di una uscita e Tal tra 
metà nell'altra sua uscita. Per esempio, se, 
indipendentemente dalla spaziatura tra gli im¬ 
pulsi, si prova ad alimentare il sistema con 


300 impulsi, inviando naturalmente questi al¬ 
la sua entrata unica, noteremo che alla sua 
uscita di destra appariranno solamente 150 
impulsi, mentre gli altri, prenderanno la via 
della altra sezione del commutatore, ed ap¬ 
pariranno presenti alla uscita di sinistra ove 
potranno essere prelevati ove questo interes¬ 
si, in particolare, su di una uscita saranno 
presenti, il primo, il terzo, il quinto, il setti¬ 
mo ecc. impulso, mentre alla altra uscita sa¬ 
ranno presenti rispettivamente il secondo, il 
quarto, il sesto, l'ottavo ecc; in definitiva gli 
impulsi penetrati nel circuito dalla entrata 
saranno convogliati alternativamente alle due 
uscite dove potranno essere prelevate per es¬ 
sere usate nell'azionamento di matrici, di ser¬ 
vocomandi elettromeccanici o dei contatori 
di impulsi fondati su tubi a raggi catodici. 
Due ed anche più commutatori potranno es¬ 
sere messi in cascata, in modo che la uscita 
del primo sia convogliata alla entrata del se¬ 
condo, e così via: in tale caso si otterrà ogni 
volta una ulteriore divisione per due del nu¬ 
mero di impulsi inviati alla entrata: in tale 
modo regimi impulsivi anche a frequenze ele¬ 
vate e con intervallazioni tra gli impulsi, ir¬ 
regolari, potranno essere demoltiplicate sino 
a dare luogo a regimi assai più bassi, atti ad 
azionare qualsiasi meccanismo o complesso, 
anche se elettromeccanico. 

Il circuito opera nel modo seguente. Si im- 
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magìni che inizialmente entrambi ì triodi del¬ 
la valvola siano nella condizione atta a per¬ 
mettere il passaggio di corrente tra placca e 
catodo; in tali condizioni una qualsiasi altera¬ 
zione alle condizioni iniziali, determinerà una 
leggera accentuazione della corrente anodica 
della sezione triodica VI, per cui ai capi del¬ 
la resistenza in serie RI si determinerà un 
leggero aumento della caduta di tensione. In 
tale modo la placca della VI, sarà messa in 
condizione di assumere un valore alquanto 
negativo (intendendo con tale termine, un va¬ 
lore meno positivo) di quello che si aveva in 
precedenza. Tale condizione viene trasmessa 
alla griglia controllo di V2 attraverso la re¬ 
sistenza R3. 

Dal momento che anche questa griglia ten¬ 
de a divenire meno positiva di quanto lo era 
in precedenza, si viene ad avere una diminu¬ 
zione dell'effetto accelerante da essa determi¬ 
nato sulla valvola V2 e quindi si avrà anche 
sulla valvola V2 una diminuzione della cor¬ 
rente anodica, con conseguente diminuzione 
della caduta di tensione ai capi della resisten¬ 
za R2 che si trova in serie al circuito di plac¬ 
ca. Si avrà pertanto che la placca della V2 
diverrà alquanto più positiva e questa alte¬ 
razione delle condizioni, verrà trasmessa alla 
griglia di VI attraverso la resistenza R4, de¬ 
terminando una ulteriore accentuazione della 
corrente anodica su di essa. 

La caduta ai capi della RI aumenterà di 
nuovo rendendo la placca di VI ancora me¬ 
no positiva di quando non lo fosse stata nel¬ 
le condizioni intermedie. 

Evidentemente Teffetto è cumulativo in 



descrizione è stata necessariamente lunga ; 
non appena poi la valvola V2 è nelle condi¬ 
zioni di interdizione, la griglia dì VI assume 
un voltaggio prossimo allo zero ed il sistema 
diviene stabile, con la corrente anodica di VI 
al valore massimo che essa può raggiungere 
nelle condizioni in cui il circuito si trova. 

In queste condizioni si immagini che alla 
entrata del complesso pervenga un altro im¬ 
pulso. Come al solito, attraverso i due con* 
densatori CI e C2 esso viene avviato ad en¬ 
trambe le griglie, ma mentre non ha alcun 
effetto sulla VI in quanto tale valvola si tro¬ 
va nelle condizioni di massima conducibilità, 
agisce sulla griglia di V2 rendendola alquanto 
più positiva di quanto lo era prima deH’arri- 
vo dell'impulso stesso; per questo la valvo. 
la V2 viene ad essere tolta dallo stato di in¬ 



quanto con raccenluarsì delle condizioni ci¬ 
tale la griglia della sezione triodica V2, ten¬ 
de a divenire via via di più negativa sino a 
quando siano raggiunte i valori necessari per 
la interdizione della corrente anodica nella 
sezione stessa; ciò comunque si verifica in 
una minima frazione di secondo anche se la 


terdizione ' nel quale si trovava consentendo 
quindi il passaggio di una certa corrente ano¬ 
dica e causando la comparsa dì un impulso 
negativo sulla grìglia di VI. Ciò avvia nuova¬ 
mente la corrente anodica assistita dall'ef¬ 
fetto reciproco che esiste tra la placca di una 
valvola e la griglia dell'altra. Come risultato 
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di questo impulso positivo il circuito scatta 
nelle condizioni in cui V2 torna ad avere la 
sua corrente anodica mentre VI viene a tro¬ 
varsi nelle condizioni di interdizione. Un se= 
condo impulso positivo riporta il circuito nel¬ 


le condizioni originali e produce un impulso 
al terminale di uscita collegato alla placca 
di V2; ne deriva che dì due impulsi in en¬ 
trata solo uno appare alla uscita sul termi¬ 
nale di destra. 


MATRICE DI COMMUTAZIONE A DIODI 


I diodi com'è noto sono elementi elettro¬ 
nici a caratteristica non lineare deila 
resistenza; essi infatti presentano alla 
corrente che li attraversa in una direzione^ 
una resistenza di valore assai più elevato di 
quella che presentano alla corrente stessa che 
li percorre in direzione opposta. 

Moltissime sono le applicazioni di queste 
caratteristiche dei diodi, assai al di là degli 
usi convenzionali di quest'ultimi come rivela¬ 
tori di radiofrequenza ecc. Questa volta vie¬ 
ne descrìtto il circuito di impiego dei diodi 
stessi, per la realizzazione di un elemento as¬ 
sai importante che entra a far parte delle 
calcolatrici elettroniche ossia quello di una 


netta, collegate in serie; il terminale positi¬ 
vo della batteria, è rivolto verso Tanodo del 
diodo (indicato nello schema con la freccia). 
Quando questa condizione esiste il diodo per¬ 
mette la circolazione della corrente e quest'ul- 
tima determina raccensione della lampadinet- 
ta. Quando però la polarità della batteria è 
invertita senza effettuare alcun altra modifica 
al circuito, fig, Ib, il diodo sì oppone alla cir¬ 
colazione della corrente e la lampada rimane 
spenta.- 

Se poi il circuito di fig. la viene modificato 
invertendo la polarità del diodo nel modo in¬ 
dicato nella fig, le, saranno ugualmente sod¬ 
disfatte le condizioni necessarie perché nes- 
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matrice di commutazione i cui impieghi sa¬ 
ranno più evidenti a coloro che avranno qual¬ 
che nozione sui calcolatori elettronici, ma che 
non sfuggiranno nemmeno a coloro che sono 
alle prime armi dopo aver letto il presente 
articolo. 

Il circuito si basa su un principio fonda- 
mentale, frequentemente applicato nei veri 
calcolatori elettronici di grande portata; nel 
nostro caso comunque il principio è stato a- 
dattato per l'impiego di elementi di tipo con¬ 
venzionale, per cui la realizzazione dell'appa 
recchio nella sua forma iniziale e nella ulte¬ 
riore evoluzione, comporterà una spesa acces¬ 
sibile a chiunque. 

Lo scopo principale dì questo complesso è 
quello della conversione di cifre dalla nume¬ 
razione decimale a quella digitale o binaria; 
in pratica, il complesso serve per convertire 
tensioni rappresentanti numeri binari quali 
00, 01, 10, 11 nei loro equivalenti decimali: 
1, 2, 3, 4. 

La figura la mostra un circuito compren¬ 
dente una batteria, un diodo, una lampadi- 


suna corrente circoli, a somiglianza di quan¬ 
to accade nel circuito della fig. Ib; è quindi 
evidente che rinversione del dìodo ha come 
conseguenza l'inversione delle condizioni cir¬ 
cuitali e pertanto si vengono a creare delle 
condizioni analoghe a quelle che si hanno in¬ 
vertendo la polarità della batteria. 

Naturalmente, i diodi convenzionali non 
rappresentano l'ideale dell'elemento non li¬ 
neare, in quanto nella loro polarità dì condu¬ 
zione presentano sempre una resistenza, sia 
pure dì basso valore, mentre nella polarità 
di non conduzione presentano sempre una sia 
pur minima conducibilità, per cui non pos¬ 
sono essere considerati degli isolanti perfetti. 

La figura 2a rappresenta i punti di partenza 
di una matrice a due uscite, ad una sola com¬ 
mutazione, nella sua più semplice forma. Le 
posizioni del commutatore rappresentano ri¬ 
spettivamente lo 0 e Tunità e quindi le lam¬ 
pade che si trovano su ciascuno dei due cir¬ 
cuiti rappresentano rispettivamente lo 0 e l'u¬ 
no. Le connessioni sì incrociano nei punti A, 
B, C e D, mentre non sono connessi l'uno a 
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Taltro; entrambe le lampade risultano accese 
indipendentemente dalla posizione del com¬ 
mutatore. 

A questo punto dovrebbe essere posto in 
evidenza che il convenzionale commutatore a 
doppio scatto unipolare non costituisce parte 
della matrice di commutazione; esso rappre¬ 
senta piuttosto un mezzo per avviare o pre¬ 
valere il coltraggio in una o da una delle li¬ 
nee orizzontali. E' quindi evidente che questo 
commutatore meccanico convenzionale po¬ 
trebbe essere sostituito direttamente da un 
relay elettromagnetico od ancora da un cir¬ 
cuito flip-flop azionato da impulso esterno. La 
cosa importante da ricordare è che il voltag¬ 
gio sulla linea orizzontale determina il fun¬ 
zionamento del commutatore che la matrice 
ABCD, della fig. 2a avrà una volta che siano 
stati aggiunti due diodi. 

Inoltre occorre tenere a mente che, sebbe¬ 
ne la matrice a due uscite illustrata è rudi¬ 
mentale (in quanto le tensioni servono diret¬ 
tamente ad accendere le lampade) la matrice 
a quattro uscite per la quale in questo arti¬ 
colo sono forniti i dettagli; non si adatta fa¬ 
cilmente alla commutazione meccanica. 

Riferendoci nuovamente alla matrice di 
commutazione della fig, 2a, si vuole aggiun- 
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gervì delle particolarità che le permettono di 
funzionare nel modo seguente: 

quando la linea orizzontale dello 0 è alimen 
tata dalla tensione, la lampada relativa alio 
0 stesso si ccenderà e si spegnerà invece quel¬ 
la deiri; 

quando è invece alimentata la linea dell' 1 
sarà la lampada relativa a questo simbolo, 
ad accendersi, mentre si spegnerà quella del¬ 
lo 0. 

Se un ponticello viene piazzato tra le linee 
orizzontali e verticali al punto B nel modo 
illustrato nella fig. 2b, la lampada 1 risulterà 
circuitata quando la linea orizzontale 0 è sot¬ 
to tensione, mentre la lampada 0 risulterà ac¬ 
cesa. Se poi un altro ponticello verrà dispo¬ 
sto tra le linee orizzontali e verticali nel pun¬ 
to di incrocio C, la lampada 0 sarà cortocir¬ 
cuitata, mentre accesa risulterà la lampada 
1 quando sulla linea orizzontale dell' 1 sarà 
inviata la corrente. 

Evidentemente, l'impiego di ponticelli risul¬ 
ta inadeguato allorché si considera una matri¬ 
ce più complessa con due linee di entrata A 
e B quale quella illustrata nella fig, 2c, In ta¬ 
le caso sì notano 4 possibili uscite. (Se si usa 
un circuito a tre entrate, evidentemente si 
avrà a che fare con 8 possibili uscite). 

La tabella A allegata al circuito mostra l'an- 
damento delle commutazioni. Ora per prov¬ 
vedere la commutazione che interessa si trat¬ 
terà di applicare dei ponticelli in adatti pun¬ 
ti di incrocio delle linee orizzontali e verti¬ 
cali come indicato in precedenza. Ma a causa 
del fatto che il circuito comincia ad essere 
alquanto elaborato sarà ormai impratico l’im¬ 
piego di ponticelli convenzionali: in luogo di 
semplici pezzetti di filo potranno essere inse¬ 
riti dei diodi, nella funzione di ponticelli uni¬ 
direzionali. 

Se non fossero usati dei diodi i ponticelli 
normali determinerebbero dei cortocircuiti 
nelle varie sezioni bloccando il funzionamen¬ 
to della calcolatrice. Facendo riferimento alla 
tavola A della fig. 2c^ è evidente che quando 
la linea A è 00 le lampade 10 e 11 non risul¬ 
teranno mai accese. I cerchietti sopra gli in¬ 
croci della linea orizzontale di controllo 00 

TABELLA A 


COMMUTA^ 

TORE 

A 

B 

LAMPADA 

00 

00 

00 

00 

01 

01 

io 

OÓ 

10 

10 

01 
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con le linee verticali delle lampade 10 e 11 
indicano i ponticelli che metteranno in corto 
tali lampade quando la linea A è (ossia quan¬ 
do il commutatore A è disposto sullo 00). 

Quando il commutatore A è nella posizione 
10, la tabella indica che le lampade 00 e 01 
risultano non accese. Quando il commutato¬ 
re B è nella posizione 00, la tabella ci ìndica 
che le lampade 01 e 11 risulteranno spente. 
Si indica quindi con ì cerchietti tale punto 
di incrocio dei fili; quando il commutatore 
B è nella posizione 01 saranno le lampade 00 
e 10 ad essere spente. Anche questa volta si 
contrassegneranno con un cerchietto gli in¬ 
croci di filo in cui non sì determinerà l'accen¬ 
sione delle lampade. 

Ora sarà il momento dì decidere della di¬ 
sposizione dei diodi sulla matrice. La figura 
3A illustra come un diodo può essere usato 
per circuitare una lampada (la resistenza RI 
serve a limitare la corrente). Il diodo è colle¬ 
gato in modo che la maggior parte della cor¬ 
rente erogata dalla batteria circolerà attra¬ 
verso di esso, creando appunto quello che si 
chiama un corto circuito ai capi della lampa¬ 
da, Effettivamente il diodo presenta una certa 
resistenza nella sua polarità diretta, come è 
stato citato in precedenza, ad ogni modo ta¬ 
le particolare non è determinante per la rea¬ 
lizzazione di calcolatrici elementari. 

Per rendere di valore assai più elevato la 
resistenza del circuito attraverso la lampada 
rispetto a quella del circuito attraverso il dio¬ 
do, in maniera appunto da compensare la 
pur bassa resistenza presente sul diodo stes¬ 
so, si collega una resistenza R2 in serie con 
ciascuna delle lampade come indicato nella 
fig. 3B, pertanto, si giunge al circuito finale 
la cui configurazione è quella illustrata nella 
figura 4. 
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Si noterà che i diodi sono stati collegati in 
maniera da cortocircuitare in ogni caso la 
lampada appropriata, eppure, essi sono con¬ 
nessi in modo che non permettano alcun cor¬ 
to tra le varie lampade. I diodi tra le lampa¬ 
de 10 ed 11 ad esempio sono collegati con po¬ 
larità opposta verso la linea 0. 

La matrice a diodi della fig, 4 facile a co¬ 
struire. Il telaio deirapparecchio è rappresen¬ 
tato da un rettangolo di bachelite perforata o 
faesite delle idmensioni di mm. 200x155; su 
di esso si fissano i commutatori, i portaJampa- 
de ed i portabatterie, usando bullonclni con 
dado; neH'esecuzione delle saldature si ab¬ 
bia Tavvertenza di usare del filo di lega di 
stagno con disossidante non acido ed il salda¬ 
toio molto pulito e riscaldato alla tempera¬ 
tura corretta. Si abbia cura di non applica¬ 
re troppo calore ai diodi nel saldarli per non 
danneggiarli. 

Il terminale superiore di ciascun portalam- 
pade si collega una resistenza da 47 ohm, i 
cui 4 terminali liberi siano collegati insieme. 
Quattro resistenze da 33 ohm, si riuniscono 
insieme con uno dei terminali collegando que¬ 
sto al terminale positivo della batteria di pi¬ 
le di alimentazione; i terminali liberi del grup¬ 
po delle resistenze si collegano ciascuno ad 
una delle lampade rispettive. Successivamen¬ 
te si collegano le batterie in serie per ottene¬ 
re la tensione necessaria di 6 volt. 

Si collegano poi i terminali dei commuta¬ 
tori in modo che i contatti mobili siano tra 
di loro elettricamente connessi; sì collegano 
quindi questi alla giunzione comune delle 4 
resistenze da 47 ohm. 

Un pezzo di filo da mm. 175 si collega con 
una estremità alla giunzione delle resistenze 
da 47 ohm mentre alla estremità opposta del 
filo stesso si collega una pinzetta a coccodril¬ 
lo. A questo punto si potranno effettuare le 
connessioni relative ai diodi. 

Per usare la matrice di commutazione, si 
inseriscono nei rispettivi zoccoli le lampade, 
si collega la piinEetta delle batterie alla pre¬ 
sa dei 4,5 volt. Con delle batterie abbastanza 
fresche, detta tensione sarà sufficiente per ali¬ 
mentare il complesso, si farà ricorso alla ten¬ 
sione massima quando le pile comincieranno 
ad esaurirsi, oppure quando qualcuno dei 
diodi presentano delle caratteristiche dinami¬ 
che (resistenza sottocarico) alquanto diverse. 

In ogni caso si noterà che ogni m.atrice fun¬ 
zionerà meglio con una determinata tensione 
per cui, qualche prova iniziale sarà necessa¬ 
ria soprattutto per decidere le condizioni di 
lavoro ideali per il complesso (in ogni caso 
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occorrerà fare un po’ d'attenzione per evita 
re che i diodi siano attraversati da correnti 
per essi eccessive e che potrebbero danneg¬ 
giarli). 

Si passa quindi alla prova dei commutato¬ 
ri ; la fig. 2 mostra la posizione dei commuta* 
tori e delle lampade per ciascuna combina¬ 
zione dei collegamenti ; in essa sono anche 
indicate le lampade che caso per caso si ac¬ 
cendono. Se in una qualsiasi delle disposizio¬ 
ni si nota che più di una lampada risulta ac¬ 
cesa è evidente che qualche errore esiste nel¬ 
le connessioni, ammesso che i diodi siano tut¬ 
ti in perfette condizioni e che anche i valori 
delle loro resistenze sottocarico siano abba¬ 
stanza vicini. Ad ogni modo un difetto di que¬ 
st'ultimo genere, è facilmente rilevabile in 
quanto denunziato dalla maggiore intensità 
di luce emessa da una lampada rispetto alle 
altre. Per evitare inconvenienti di questo ge¬ 
nere, al momento della costruzione della ma¬ 
trice sarà utile fare una cernita dei dìodi ne¬ 
cessari, partendo da un notevole numero di 
questi, in maniera da sceglierne 8 di caratte¬ 
ristiche identiche. 



Partendo dal circuito della fig. 4 la matrice 
potrà essere sviluppata in modo da operare 
su cifre molto più grosse; naturalmente si 
tratterà sempre dì provvedere diodi e lampa¬ 
de di caratteristiche identiche. 
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ESPERIMENTI CON LE BOBINE MOBILI 


DEGÙ ALTOPARLANTI 


Q ueste note vogliono dimostrare come 
elementi così convenzionali e dall'appa- 
renza insignifìcanti possono essere uti^ 
lizzati nell'esecuzione di esperimenti molto 
interessanti in diversi campi deirelettricità. 

La -ftg. 1 mostra quale sia la conformazio¬ 
ne elettrica e meccanica di un altoparlante: 
in basso a sinistra è visibile la connessione 
elettrica aH'altoparlante dalla valvola ampli' 
fìcatrice finale di potenza, attraverso il tra¬ 
sformatore di uscita; al centro della figura 
l'altoparlante vero e proprio è illustrato neb 
la sua sezione, comprendente come si vede 
un circuito magnetico, eccitato del magnete 
permanente di Alnico-V nel traferro forma¬ 
to tra i due poli concentrici del magnete, si 
nota la bobina mobile dell'altoparlante rap¬ 
presentata da un anello di cartoncino su cui 
sono avvolte diverse spire di filo molta sotti¬ 
le isolato. Il segnale del trasformatore di usci¬ 



ta viene inviato appunto ai capi di questa bo¬ 
binetta la quale, per reazione, si muove nel 
campo magnetico in funzione del segnale che 
la percorre; ora essendo la bobinetta collega¬ 
ta solidamente alla membrana dell'altopar- 
lante quest'uUÌTna risulta costretta a seguirne 
i rapidissimi movimenti alternativi; è appun¬ 
to da questa vibrazione del cono che risultano 
prodotti ì suoni che l'altoparlante emette. 

Sino ad un certo tempo addietro, gli alto- 
parlanti dinamici erano costituiti alquanto di¬ 
versamente: mancava il magnete permanente 
ed il campo magnetico veniva prodotto da un 
avvolgimento formato da un numero di spi¬ 
re percorse dalla corrente anodica di alimen¬ 
tazione degli apparecchi ; si veniva così a crea¬ 
re una sorta di elettromagnete il cui campo 
operava nelle stesse condizioni sopra descrit¬ 
te; da aggiungere sebbene ciò non interessi 
direttamente al nostro caso, che detto elet¬ 
tromagnete aveva nell’apparecchio in cui era 
montato, anche la funzione di induttanza di 
filtro per il livellamento della corrente di ali¬ 
mentazione anodica. Altoparlanti di questo ge¬ 
nere venivano definiti « elettrodinamici » men¬ 
tre quelli di tipo moderno sono chiamati «ma- 
gnetodinamici». In entrambi ì tipi sussiste 
comunque lo stesso sistema per la produzio¬ 
ne dei suoni; in entrambi infatti si riscontra 
una bobina mobile e la membrana vibrante. 

Le vibrazioni della bobina mobile sono de¬ 
terminate dal fatto che la corrente del segna¬ 
le che la percorre è alternativa e pertanto, 
mentre in una semionda il campo formato 
dalla bobina stessa è attratta da quello del 
magnete permanente nella semionda succes¬ 
siva il campo stesso ha polarità opposta e per 
questo viene respinto da quello constante del 
magnete permanente. 

L'esperimento più semplice che si può con¬ 
durre con una bobina mobile è appunto quel¬ 
lo della dimostrazione dell'effetto di attrazio¬ 
ne e ripulsione che si manifesta sulla bobina 
stessa quando questa viene percorsa da cor¬ 
rente in un senso od in un altro. Naturalmen¬ 
te, perché ciò sia possibile occorre che sia 
presente il campo magnetico costante molto 
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intenso, quale è quello prodotto al magnete 
stesso di alnico ricavato da un vecchio alto- 
parlante fuori uso. 

Nella fig, 2 è illustrata appunto la disposi¬ 
zione necessaria per l’attuazione di questo e- 
sperimento: la bobina mobile è stata sostitui¬ 
ta da un avvolgimento di circa 40 spire di fi¬ 
lo smaltato da 0,4 mm, realizzato su un co- 
perchietto di plastica ricavato da un flaco¬ 
ne; i terminali deiravvolgìmento, sono rea¬ 
lizzati con filo più grosso, in maniera che que¬ 
sti ultimi possano servire anche da supporti 
per la bobina; le estremità inferiori di questi 
fili, sono ancorate alla tavoletta di base per 
mezzo di una coppia di viti. Se ora attraver¬ 
so i due terminali e due prolunghe di filo, si 
fa giungere alla bobina mobile la corrente 
erogata da una pila a torcia da 1,5 volt si 
nota che la bobina stessa tende ad essere at¬ 
tratta verso il magnete permanente; se man¬ 
tenendo le stesse condizioni, si prova a fare 
pervenire la stessa tensione ma con polarità 
opposta, invertendo la pila si nota che la bo¬ 
bina stessa viene ad essere respinta dal ma- 
gnete. 

Sarebbe anche possibile ottenere dalla bo¬ 
bina mobile ora descritta una vera e propria 
riproduzione sonora e acustica di un segnale 


erogato dal trasformatore di uscita dì una 
radio ad essa collegato; in tale caso infatti 
la bobina prenderebbe a vibrare in sincroni¬ 
smo con le alternanze del segnale stesso, co¬ 
munque le qualità riproduttive della bobina 
sono troppo basse, per cui il segnale sarebbe 
udibile soltanto con difficoltà e qualora si 
avvicinasse l'orecchio alla bobina mobile. 

AURICOLARE MAGNETODINAMICO 

Sì realizza come al solito partendo da un 
magnetino di alnico; questa volta però si fa 
uso di una vera e propria bobina mobile di 
quelle che si possono ottenere come ricam¬ 
bio nei negozi di materiale elettronico, quasi 
sempre collega.te alla membrana vibrante di 
carta speciale. Per tale realizzazione occorre 
anche una scatoletta di plastica preferibil¬ 
mente cilindrica, quale una di quelle che ori¬ 
ginariamente contengono ì nastri dattilogra¬ 
fici, od una dì quelle che si possono acqui¬ 
stare per poche diecine di lire nei negozi a 
prezzo unico; in posizione perfettamente cen¬ 
trata del fondo della scatoletta si fissa an- 
corandovelo con un poco di adesivo adatto, 
il magnetino di alnico ricuperato come si è 
detto dallo altoparlante fuori uso; nel coper¬ 
chio della scatola, si àncora, ugualmente con 
un poco di collante, fa bobina mobile liberata 
dalla maggior parte della membrana vibrante, 
ad eccezione di un tratto della larghezza di 3 
o 4 mm. che si oserà per la incollatura 
che è stata citata. NelLeseguire questa incol¬ 
latura sarà necessario porre una certa cura 
onde evitare che la bobina mobile entri in 
contatto od in attrito con la superficie del 
magnete permanente: sarà facile comunque 
soddisfare a questa condizione correggendo in 
piccolissima misura la posizione del magnete 
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permanente prima che l'adesivo abbia fatto 
del tutto presa. Sulle pareti laterali della sca 
toletta si fissano due bulloncini che dalla par¬ 
te interna servano da terminali dell'avvolgi- 
mento della bobina mobile e che. gli stessi 
dalla parte esterna, servano da serrafili per 
le connessioni del conduttore bipolare pro¬ 
veniente dal secondario del trasformatore di 
uscita. 

Una volta che radesivo sia ben secco, in¬ 
viando alla bobina mobile il segnale di una 
radio o di un amplificatore, questa per il fe¬ 
nomeno già in precedenza descritto si mette¬ 
rà a vibrare ed essendo fissata al coperchio 
della scatola costringerà anche quest'ultima 
ad una certa vibrazione più che sufficiente, 
comunque, per rendere la riproduzione sono¬ 
ra udibile con la massima chiarezza allorché 
la scatoletta sia poggiata contro Forecchio. 

AURICOLARE PER L'ASCOLTO A LETTO 

Si realizza nella maniera descritta in pre- 
cedenza in occasione dell'auricolare magneto- 
dinamico: la differenza sta essenzialmente nel 
fatto che la scatoletta usata deve essere mol¬ 
to bassa, anche le sue altre due dimensioni 
possono essere maggiori; ciò è intuitivo se 
si considera che tale scatoletta dovrà essere 
inserita sotto il cuscino, senza che la sua pre¬ 
senza porti molto disagio. Con tale disposti- 
vo sarà possibile Fascolto dei programmi ra¬ 
diofonici ad un livello più che confortevole 
per Finteressato senza che eventuali altre 
persone che si trovino nelle vicinanze siano 
disturbate. Il segnale per alimentare un tale 
dispositivo può essere anche erogato da una 
radiolina a transistor, per cui non esiste al¬ 
cun pericolo nel caso che incidentalmente 
Finteressato si addormenti prima di interrom¬ 
pere l'apparecchio. 

ASCOLTO PER CONDUZIONE OSSEA 


zione di immobilizzare le spire stesse in ma¬ 
niera che queste non tendano a svolgersi. Le 
estremità dell'avvolgimento sono ancorate al¬ 
la bacchetta facendole passare attraverso due 
forellini appositamente praticati in essa. I 
terminali esterni di questo avvolgimento, si 
collegano al secondario di un trasformatore 
di uscita di una radio o di un amplificatore 
funzionanti. Si afferra quindi la bacchetta 
con i denti, alla estremità opposta a quella m 
cui si trova Favvolgimento e sì avvicina al- 
l’avvolgimento stesso un magnetismo dì al- 
nico. 
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ASCOLTO PER CONDUZIONE OSSEA 


In corrispondenza del segnale, la bobinetta 
si metterà a vibrare e trasmetterà queste sue 
vibrazioni puramente meccaniche lungo la 
bacchetta, ai denti che afferrano questa ulti¬ 
ma. Essendo i denti solidali alla struttura os¬ 
sea della testa, attraverso di essi le vibrazio¬ 
ni si trasmetteranno ai nervi dell'udito, per 
cui la persona che esegue Fesperimento udrà 
chiaramente i suoni prodotti dall'apparecchio. 


E' un esperimento, questo, che permette 
di dimostrare come le onde sonore raggiungo¬ 
no ì nervi auditivi, anche attraverso la strut¬ 
tura ossea della testa; su tale sistema di con¬ 
duzione si basa anzi una tecnica di protesi 
auditiva in persone aventi il timpano ineffi¬ 
ciente. 

Per l'esecuzione di questo esperimento si 
avvolgono alla rinfusa 40 o 50 spire di filo 
smaltato da 0,3 mm. sull'estremità di un ton¬ 
dino di legno della sezione dì mm. 12 e 
della lunghezza di mm. 200 vedi fig. 4. Sul 
filo durante il cui avvolgimento esso è stato 
mantenuto molto teso, si applicano alcune 
mani di una vernice alla nitro avente la fun¬ 


SEMPLICE ALTOPARLANTE MAGNETICO 

La realizzazione di un altoparlante del dia¬ 
metro di ben 200 mm. costerà al massimo 
una cifra di 100 o 150 lire, per cui il costrut¬ 
tore non avrà certamente da rimpiangere un 
rendimento alquanto minore offerto da un tale 
apparecchio, rispetto a quelli convenzionali. 
In particolare, l'altoparlante realizzato, si co¬ 
mincia con il preparare un elemento in gra¬ 
do di funzionare come cuffia personal, del ti¬ 
po di quella illustrata nella fig. 3, quindi, al 
coperchio della scatolina in questione al qua¬ 
le è collegata internamente la bobina mobile 
si àncora alFesterno una sorta di cono rea- 
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lizzato con un disco di carta da lucidi alla 
quale sia stato asportato uno spicchio in mo¬ 
do che i lembi affacciati della porzione rima¬ 
nente, ravvicinati, possano essere sovrappo¬ 
sti ed incollati insieme a formare appunto 
detto cono con imboccatura molto larga. La 
zona corrispondente al vertice del cono deve 
poi essere tagliata in modo da lasciare tutt’in- 
tomo delle linguette che vanno incollate sul¬ 
la fascia esterna del coperchio, nella cui par¬ 
te interna si trova la bobina mobile dello al¬ 
toparlante. Un piedistallo in filo di ottone ab¬ 
bastanza robusto permette di sospendere Tah 
toparlante nella posizione migliore ; natural¬ 
mente la sua inclinazione come anche la cur¬ 
vatura delle zampe di filo, debbono essere 
considerati, in modo da raggiungere la con¬ 
dizione in cui il peso dell'altoparlante non 
tenda a determinarne il ribaltamento. Se an¬ 
che Faltoparlante non è in grado di compe¬ 
tere con gli altri dello stesso diametro, in 
commercio, sia per quello che riguarda il vo¬ 
lume sonoro come per la qualità acustica, è 
da tenere presente che per il minimo costo 
di realizzazione le sue prestazioni sono più 
che adeguate, esso è in grado ad esempio, ad 
erogare un livello sonoro tale da saturare am¬ 
piamente anche una stanza di grandi dimen¬ 
sioni (Vedi fìg. 5). 
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TAVOLA PARLANTE 

Un tavolinetto di piccole dimensioni, quale 
quelli da giuoco purché abbia le parti abba¬ 
stanza compatta ossia che non tendano a vi¬ 
brare indipendenti tra di loro, può assumere 
una funzione accessoria molto interessante os. 
sia appunto quella di irradiare dal suo centro 
ad un livello confortevole dei programmi so¬ 
nori sia radiofonici come anche delle musi¬ 
che registrate su nastro o su disco. In prati¬ 
ca il sistema viene realizzato mettendo la zo¬ 
na centrale della tavola, preferibilmente di 
legno non molto spesso, in condizione di vi¬ 
brare, essendo solidamente fissata alla sua 


40 SPfR£FfLO SMALTATO OAQ3 

© ^TArF'A m LSBRO avvqItr su CJUJ^DRO cartóns 
FISSATA JN QUSS70 B F/SSATIF COUCOUANTB.OPPURB 
PUM7V aoEum mo&um AixofWL. 




^ -, y l| 





^ / rOAIA CENTRALB DELLA TAVOLA 

STAFFA Of LE^NO FIS, ' 

SATA ìN questo PUflTO - MAQNETE TONDO 

\s. CONDUTTORE BIPOLARE ALNICO- V 



faccia inferiore una bobina mobile di alta 
parlante. Ad un elemento statico sempre al 
disotto del piano della tavola, è fissato in 
maniera che non tenda a vibrare, un magne- 
tino permanente di una certa potenza ricu¬ 
perato naturalmente da un altoparlante fuo¬ 
ri uso. Anche in questa maniera quindi si vie¬ 
ne a creare una sorta di altoparlante di cui 
la parte vibrante è rappresentata dal piano 
della tavola. La disposizione da adottare è che 
è illustrata nella /ig. 6. Da notare che il vo¬ 
lume sonoro emesso dalla tavola, oltre che 
da molti altri fattori, dipende dalla potenza 
del magnete permanente e dal diametro del¬ 
la bobina mobile, ad ogni modo si tratterà 
sempre di fare in maniera che il traferro tra 
la superficie esterna del cilindro del magne- 
tirio e la superficie interna della bobina mo¬ 
bile, sia quando più piccolo possibile. E infi¬ 
ne importante che il magnete permanente sìa 
ancorato in maniera solida, con un sistema 
del genere di quello illustrato, e che comun¬ 
que crei sotto il piano della tavola una sorta 
di vano che consenta al piano stesso di vibra¬ 
re liberamente. 
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CÒNTNESSIOHI ALLA RADIO 
ED ALL’AMPLIFICATORE 

Per utilizzare i dispositivi in precedenza, 
è naturalmente necessario, avere a disposi¬ 
zione un certo segnale audio di bassa fre¬ 
quenza ad una potenza sufficiente per aziona¬ 
re i complessi, potenza comunque non occor¬ 
re sia eccessiva, in quanto basta anzi quella 
erogata dalla sezione di potenza di un appa¬ 
recchio radio casalingo comune per la quasi 
totalità dei casi. 

Il segnale deve quindi essere prelevato sul 
secondario del trasformatore di uscita di ta¬ 
le radio o di un amplificatore per giradischi. 
Da notare che a volte tale trasformatore è 
montato direttamente sulla incastellatura di 
metallo dell'altoparlante, altre volte invece 
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esso si trova sul telaietto deH'apparecchio. in 
ogni caso non sarà affatto difficile individuar 
lo. Il segnale potrà quindi essere prelevato 
dalla striscetta di ancoraggi che si trova in 
prossimità deH'altoparlante magari con una 
coppia di conduttori abbastanza grossi per 
non attenuare eccessivamente, ma flessibili, 
alle cui estremità siano state applicate due 
pinzette a coccodrillo. Naturalmente sarà uti¬ 
le quasi sempre distaccare o per lo meno ren¬ 
dere inefficiente il vero altoparlante della ra 
dio o del giradischi, perché esso con la sua 
irradiazione non disturbi gli esperimenti, e 


non permetta di constatarne i risultati; per 
ottenere un tale scopo sarà sufficiente distac¬ 
care uno dei conduttori che dalla striscetta 
di ancoraggio che vanno alla bobina mobile 
di un tale altoparlante. Volendolo si potrà 
anche adottare una disposizione in serie del 
genere di quella illustrata nella fig. 7 che per¬ 
metterà anche una sorta di protezione contro 
i corti, in quanto in serie con il dispositivo 
realizzato si viene a trovare ove lo sì voglia 
la bobina mobile dell'altoparlante vero e pro¬ 
prio. 

Un sistema di connessione più pratica, poi, 
è quello illustrato nella fig. 8, relativo all'im¬ 
piego dì una presa jack o di una coppia di 
boccole, fìssati su di un foro nella parte po¬ 
steriore dello chassis dell'apparecchio, in ma¬ 
niera che una spina plug, oppure una coppia 
di banane, possano inservirsi e quindi porta¬ 
re fuori, attraverso la coppia dei conduttori 
il segnale per inviarlo àH’apparecchiatura che 
si vuole sperimentare. Nella esecuzione delle 
prove, ricordare sempre di lasciare per il mi¬ 
nor tempo possibile il secondario del trasfor¬ 
matore di uscita privo di qualsiasi connes¬ 
sione e soprattutto, privo di un circuito di 
utilizzazione che assorba una parte del segna¬ 
le, pena il danneggiamento. 
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S iamo stati indotti alla compilazione del- 
Farticolo a seguito delle numerosissime 
richieste da parte dei lettori che si ri¬ 
volgevano a noi, perché fosse loro progettato 
e calcolato un elettromagnete di particolari 
caratteristiche, 

E' evidente Finteresse dell'argomento in 
quanto elettromagneti e solenoidi, fanno così 
spesso parte di apparecchiature sperimentali 
dilettantistiche od anche di complessi funzio¬ 
nali; si pensi infatti che è ben raro che in o- 
gni appartamento non vi siano in numero più 
o meno grande organi elettromagnetici di 
questo genere: si consideri ad esempio, il 
campanello elettrico, Tapriporta elettrico, il 
relay a tempo per rimpianto di illuminazio¬ 
ne delle scale, il relay del termostato del fri¬ 
gorifero, il relay di avviamento del motore 
della lavatrice ; il relay di comando della pom¬ 
pa per la cisterna deil'acqua, tutti ì meccani¬ 
smi elettromagnetici di un qualsiasi impian¬ 
to ferromodellistico, il relay di commutazio¬ 
ne di trasmissione e ricezione della antenna 
dilettantistica, ecc, per non dire che pochissi¬ 
mi soltanto dei casi che a miriadi si potreb¬ 
bero enumerare, senza riuscire mai ad elen¬ 
carli tutti. 

Airinizio deH'articolo sono stati annunziati 
due termini, ossia: elettromagneti e solenoi¬ 
di : ebbene è doverosa una sorta di precisa¬ 
zione che puntualizzi il concetto basico che 
distingue questi due dispositivi : un elettro- 
magnete è un organo elettromagnetico in cui 
un avvolgimento si trova su di un nucleo sta¬ 
tico; dinanzi alle espansioni polari di tale nu¬ 
cleo si trova ad una certa distanza una anco- 
retta di ferro dolce che, quando l'elettroma¬ 
gnete è opportunamente eccitato dalla circo¬ 
lazione della corrente nel suo avvolgimelito, 
viene attratta compiendo il lavoro meccanico 
che dall'elettromagnete ci sì attende; altre 
volte le condizioni sono invertite e mentre 
Fancoretta di ferro dolce, magari di dimen¬ 
sioni notevoli, è statica e Favvolgimento del- 
l'elettromagnete con un proprio nucleo inter¬ 
no che si muove in direzione della ancoretta, 
compiendo il lavoro meccanico. 


Per solenoidi si intendono invece, general¬ 
mente quelli in cui il nucleo si trova, al 
centro delFavvolgirnento di eccitazione, anche 
se esistente è cavo o parzialmente interrotto, 
ragione per cui quando la bobina viene ecci¬ 
tata, la parte mobile del nucleo, tende a scor¬ 
rere in direzione nelFin terno dello spazio per 
esso previsto nel centro dell'avvolgimento e 
con il suo spostamento compie il lavoro mec¬ 
canico che interessa. In genere ci si orienta 
verso gli elettromagneti quando il lavoro che 
interessa consta di un movimento relativa- 
mente piccolo, anche se magari con una for¬ 
za ^notevole ; i solenoidi, invece sono usati 
quando interessi come lavoro, un movimento 
notevole anche se con una forza assai ridot¬ 
ta. Come sarà possibile constatare pratica¬ 
mente in avvenire, infatti, per le sue stesse ca¬ 
ratteristiche un solenoide convenzionale non 
è in grado di compiere forze notevoli. 

Il presente articolo si comporrà di due par¬ 
ti, la prima delle quali relativa agli eletto 
magneti, la seconda invece interessata ai so¬ 
lenoidi, in entrambi i casi saranno contem¬ 
plati diversi esempi pratici, per facilitare non 
solo la progettazione ma anche il calcolo del 
sistema; elettromagneti come anche solenoi¬ 
di, poi saranno illustrati nelle loro possibili 
versioni, in funzione anche delle amplifica¬ 
zioni a cui volta per volta essi sono destinati. 
Interessante notare che in entrambe le parti 
dell'articolo i calcoli saranno contemplati in 
una particolare semplificazione, che permette¬ 
rà a qualsiasi lettore di rifarli senza alcuna 
difficoltà per la realizzazione dei complessi 
elettromagnetici che gli interessino per le sue 
particolari necessità. 

In particolare saranno esposte poche nor¬ 
me di semplice interpretazione : da tenere 
semmai presente il fatto che come nella mag¬ 
gior parte di apparecchiature elettromagne¬ 
tiche, anche in queste, oltre che con gli av¬ 
volgimenti in filo di rame sì ha a che fare con 
un nucleo magnetico, ebbene dal momento 
che anche se tutti ^i nuclei ferrosi si assomi- 
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gliano airaspetto, non è possibile ignorare le 
caratteristiche diverse che le varie qualità di 
ferro presentano, per cui anche nelle descri¬ 
zioni che seguiranno, per gli elettromagneti, 
saranno considerati quattro qualità diverse di 
ferro adatto per la realizzazione dei nuclei, 
in tale modo i lettori potranno adattare an¬ 
cora di più i loro calcoli a quelle che saranno 
le condizioni particolari che sì presenteranno 
loro. 


Elettromagneti con corrente continua 

Sebbene i principi che governano il calco¬ 
lo ed il funzionamento degli elettromagneti 
sono essenzialmente gli stessi, sia che questi 
debbano funzionare con corrente continua co¬ 
me anche se debbano funzionare in alternata, 
ad ogni modo date le piccole differenze da 
considerare caso per caso questi due tipi sa¬ 
ranno considerati separatamente. 

Nella fig, 1 sono illustrati alcuni tipi di e- 
lettromagneti convenzionali; per facilitare lo 
apprendimento dei calcoli per la progettazio¬ 
ne si descriveranno i calcoli relativi ad una 
serratura elettrica delle fig, 2 e 3. In partico- 
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lare interessa che Telemento mobile o paletto 
della serratura compia una corsa totale del¬ 
l'ordine dei 6 mm. (per corse di maggiore lun¬ 
ghezza, invece i normali elettromagneti sono 
poco efficienti e sarà giuocoforza fare ricor¬ 
so ai citati solenoidi). La prima cosa da fare 



nella progettazione consiste nel provvedere 
una molla cilindrica di potenza tale che essa 
sia in grado di tenere chiusa la serratura, di 
tale molla peraltro è utile che possa essere 
regolata la tensione o pressione, che come 
chiamare la si voglia. 

Nel caso che si sta esaminando è con una 
molla di caratteristiche convenzionali si è 
giunti alla constatazione che per comprimere 
la molla stessa sino a diminuirne la lunghez¬ 
za di mm. 6 (misura questa corrispondente 
alla lunghezza del paletto da fare arretrare 
per aprire la porla occorreva una pressione 
deirordine di Kg. 11,40 circa); ad ogni modo 
trovando questo valore sarà indispensabile in¬ 
trodurre nei calcoli un ampio margine di si¬ 
curezza, ed in particolare converrà raddoppia¬ 
re addirittura la potenza prevista in modo 
da vincere gli attriti normali e quelli invece 
occasionali che a volte possono verificarsi. In 
pratica converrà calcolare che sulla molla do¬ 
vrà essere esercitata una pressione di 22,7 
Kg. pressione questa che come è ovvio sarà 
da esercitare da parte deH'elettromagnete da 
progettare. 

Il paletto ed in genere la serratura potrà 
essere lavorata convenientemente a partire 
da pezzi di ferro da forgia, in maniera che 
sarà anzi possibile realizzare facilmente con 
lo stesso materiale non solo il paletto, ma 
anche la struttura di supporto per detto e 
perfino il nucleo del magnete. 

Consultando la 4 che vuole essere una 
sorta di prontuario di facile consultazione si 
constata che una delle colonnine si riferisce 
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appunto al ferro da forgia, ed in particolare 
quella contrassegnata con la bandierina B. 
In corrispondenza di tale colonnina si consta¬ 
ta che la sezione trasversale del nucleo da a- 
dottare in cmq., si trova dividendo la cifra 
corrispondente alla trazione che interessa ot¬ 
tenere, in 10,74 Kg'Cm. 


Fatta la divisione in questione si giunge al¬ 
la constatazione che nel nostro caso occorre 
come aerca di sezione del nucleo del magne¬ 
te, quella di cmq. 2,1 Per convenienza appa¬ 
re preferibile fare sempre uso di nuclei a se¬ 
zione abbastanza regolare ed in particolare, 
a sezione quadrata od a sezione rotonda; in 
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(A) Ghisa, la sezione del nucleo, in cmq si trova dividendo la trazione che interessa in Kg. per 3,5: Le 
amperes-spìre per la magnetizzazione del nucleo si trova moltiplicando per 406 il numero dei centimetri 
di lunghezza del nucleo. Per lo spazio dì aria tra il nucleo e l'ancora mobile vedere colonna E — (B) Fer¬ 
ro forgiato o battuto. La area di sezione del nucleo è uguale alla trazione che interessa in Kg. per 10,74. 
Le amper-spire per magnetizzare il nucleo, sono uguali alla lunghezza del nucleo stesso in cm moltipli¬ 
cato per 348. Per il computo delle amper-spire necesarte alla distanza tra ancoretla e nucleo vedere co¬ 
lonna E. —^ ( C ) Acciaio colato. L'area di sezione del nucleo si trova dividendo la trazione in Kg che in¬ 
teressa, per 11,24. Le amper-spire per il nucleo si trovano moltiplicando la lunghezza dt questo in cm. 
per 330, Per il computo delle amper-spire necessarie a vincere lo spazio tra nucleo, ed aneoretta, vedere 
colonna E ^ ( D ) Lamierino acciaio. La sezione in cmq del nucleo st trova dividendo la trazione in Kg; 
che interessa, per 11,78. Le amper-spire che occorrono per il nucleo si trovano moltiplicando la lunghez^ 
za di questo in cm per 3/8, Per il computo delle amper-spire necessarie per vinc^sre lo spazio tra il nu¬ 
cleo e la aneoretta mobile, vedere colonna E — ( E ) Ampere-spire per la corsa dell'ancoretta ostia per la 
sua distanza dal nucleo prima dell'attrazione. Si trova moltiplicando la lunghezza della corsa o di tale di¬ 
stanza, per il numero che si riscontra nella colonna stessa E, Il numero totale delle ampere spire è uguale 
alla somma tra le ampere-spire per la magnetizzazione del nucleo e le ampere-spire necessarie per vin- 

care la distanza tri il nucleo e l'ancoretta 
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tale caso si tratterà sempre di dare la pre¬ 
ferenza alla barra avente una sezione vicinis¬ 
sima a quella che viene richiesta dal calcolo, 
(se proprio tale sezione non sia facile da re¬ 
perire in commercio) in ogni caso, quando 
sia inevitabile una approssimazione converrà 
sempre adottare la sezione approssimata per 
eccesso, mai invece quella approssimata per 
difetto, pena il non ottenimento dal magnete 
della forza che si desidera. 

Nei nostro caso particolare useremo della 
barra di ferro della sezione diametrale di mm. 
20, abbastanza facile da trovare in commer¬ 
cio; poi, tornando a fare riferimento alla co¬ 
lonnina contrassegnata con il nominativo «fer¬ 
ro da forgia»; ossia alla colonnina B, si pas¬ 
serà alla considerazione del numero di am- 
peres spire che saranno da ottenere dalPelet- 
tromagnete perché questo sia ingrado di a- 
dempiere alla funzione alla quale è preposto. 

Sempre nel capitolo della didascalia inte¬ 
ressato a tale tipo di ferro troveremo che il 
numero di ampere spire richieste per la ma¬ 
gnetizzazione del ferro si calcola moltiplican¬ 
do la lunghezza del nucleo magnetico in cen¬ 
timetri, per 54,1. Prima di procedere comun¬ 
que ricordiamo che il termine amperes-spire 
serve ad indicare il prodotto che si ottiene 
moltiplicando il numero di amperes che circo¬ 
lano neiravvolgimento del magnete stesso, per 
il numero delle spire di cui l'avvolgimento 
stesso è composto. Per intenderci, faremo un 
esempio e diremo che in una bobina di elet¬ 
tromagnete in cui circoli una corrente di 10 
amperes e che sia composta da 50 spire, a- 
vremo (50x10), una forza dì 500 ampere-spire ; 
similmente avrà 500 amperes spire anche una 
bobina che sia formata da 250 spire e che sia 
percorsa da una corrente dello ordine dei 2 
amperes, in quanto, 250 x 2 è appunto ugua¬ 
le a 500. 

Prima di applicare la formula suggerita per 
il calcolo delle amperes spire richieste, si trat¬ 
terà di decidere una misura conveniente per 
la lunghezza della bobina e delle parti di fer¬ 
ro del nucleo. 

^Una buona regola da seguire è quella che 
viene fornita nella fig. 5, applicandola, si ri¬ 
leverà che le migliori caratteristiche della bo¬ 
bina sì otterranno quando essa sarà avvolta 
su di una profondità di mm. 20, il che tenuto 
conto del diametro del nucleo significherà che 
il diametro esterno della bobina stessa dovrà 
essere di mm. 55, moltiplicando 20 mm, per 
6 si otterrà la misura dì 118 mm. circa qua¬ 
le sarà la dimensione più adatta per la lun¬ 
ghezza della bobina. Per prevedere poi un 
margine di spazio alle estremità, adatto ad 


accogliere le rondelle destinate a servire da 
fiancate della bobina si prevederà per il nu¬ 
cleo, una lunghezza di mm, 125 circa. 

Facendo riferimento allo schizzo delia ser¬ 
ratura elettromagnetica inserito nella fig. 3 
sarà possibile fare il semplice computo per 
stabilire la lunghezza totale del nucleo; la 
lunghezza delle linee punteggiate, rappresen¬ 
ta la misura che sarà da rilevare. In altre pa¬ 
role, si tratterà di trovare sino a che distanza 
il magnetismo dovrà scorrere lungo il nucleo; 
in particolare si troverà che il totale sarà di 
circa mm. 360; moltiplicando tale misura per 
54,1 valore questo rilevato della dicitura re= 
lativa alla colonnina B della tavola 4; fatto il 
conto si rileverà come il numero di amperes- 
spire da raggiungere sarà di 1953. In aggiun¬ 
ta si tratterà di calcolare anche il numero di 
amper-spire necessarie per compensare la 
forza richiesta dall'elettromagnete per supe¬ 
rare il tratto di corsa del nucleo in funzione 
di paletto. Tale valore si trova moltiplican¬ 
do la lunghezza della corsa ossia i 6 mm. per 
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Per il diametro vedere fìg, 4. La |un.gli«»a devo 
essere 6 volte il diametro del nucleo. La profon¬ 

dità o spessore dell'avvolgimento è uguale al dia¬ 
metro del nucleo. 1) diametro esterno delle bobi¬ 
na è uguale a Ire volta il diametro del nucleo. 

Il perimetro medio della bobina ossìa di una spi¬ 
ra unitaria è ugualmente a 6,16 volte N diametro 

del nucleo. Per determinerà il tipo più adatto di 

filo da usare si moltiplica per lO.SOQ II numero 

dei volt che si intendono usare per alimentare 

l'elettromagnete. Si moltìplica il numero totale 
delle ampere! spire per la lunghezza totale in cm, 
del perimetro medio della bobina. St divide il 
numero trovato con la prima operazione per guai- 
io trovato con la seconda: ci6 che si ottione, è 
la resistenza ohmica che N filo più adatto per 

ravvolgimento deve presentare per ogni tOOO me¬ 
tri di lunghezza. Una tabella prontuario qualsiasi 
darà facilmente la corrispondenza deili sezione 
a cui corrisponde un filo avente tale resistenza 
ohmica per chilometro 
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il numero che nella colonnina di destra con¬ 
trassegnata con « E » sì trova in corrispon¬ 
denza del tassello in cui è stato citato il no¬ 
me del materiale magnetico che si intende 
usare, il numero 13700; fatta questa moltipli¬ 
cazione sì troverà come risultato il numero 
8220 numero questo che indica le amper-spire 
da^ aggiungere al conteggio. Fatta la somma 
dei due valori ormai trovati si avrà (1953 -f 
8220) la cifra di 10,173 che indica il numero 
totale di amper-spire richieste dalla bobina 
perché questa possa adempiere alla sua fun* 
zione. Questi computi sono gli stessi per qual¬ 
siasi magnete a corrente continua. 

In tutti i casi la lunghezza totale del ferro 
(la lunghezza totale cioè del circuito magne¬ 
tico) lungo il quale il magnetismo dovrà scor¬ 
rere per formare un circolo chiuso dovrà es¬ 
sere misurata. Nel caso che è impiegato un 
nucleo che non dispone di un circuito di ri¬ 
torno magnetico, sola la lunghezza del nucleo 
stessa e la lunghezza della corsa delFancoret- 
ta per giungere in contatto col nucleo devo¬ 
no essere considerati nel calcolo delle amper- 
spire di magneti in cui il tratto di area tra 
le estremità del nucleo e Tancoretta mobile 
sia piccolo. 

Successivamente si passa a determinare la 
sezione di filo più adatta per lo avvolgimento 


della bobina. Nella fig. 5; viene già fornita una 
semplice regola per fare questo calcolo. Do¬ 
po aver calcolato il diametro medio che, se¬ 
condo quanto viene indicato dalla regola è 
uguale a 6,28 volte il diametro del nucleo di 
tergo, ossia nel nostro caso, cm, 12, possia¬ 
mo determinare la sezione di filo adatta. Se 
la bobina deve funzionare ad esempio su 110 
volt di corrente continua, per prima cosa si 
moltiplica il valore della tensione in questio¬ 
ne per il numero fisso 10.500, ottenendo 
1.155.000; poi, a parte, si moltiplica la dimen¬ 
sione corrispondente al perimetro medio del- 
l'avvolgimento, ossìa cm. 11,9 che erano sta¬ 
ti trovati secondo il calcolo precedente, per il 
numero delle amperes spire totali che occor¬ 
rono ossia 10.173 e si viene ad avere il nume¬ 
ro 121058. A questo punto non rimane che di¬ 
videre i due numefi trovati, ossia 1.155.000 
per 121.058 e sì ottiene il valore di 9182 circa. 
Ebbene, tale valore è già quello della resisten¬ 
za ohmica di 1000 metri del filo che è conve- 
nente usare, in particolare, nel nostro caso il 
filo che più si avvicina a tale caratteristica, è 
quello della sezione di mm. 0,50. 

Per un ulteriore certo margine di sicurez¬ 
za, sì adotterà comunque una sezione appros¬ 
simata per eccesso, e sarà quella appunto di 
mm. 0,55. 
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NeH'avvolgere le bobine cal¬ 
colate con il metodo ora de¬ 
scritto, non è nemmeno neces¬ 
sario contare il numero delle 
spire in quanto avvolgendo il 
filo calcolato nello spazio che 
si è previsto per esso sino a 
realizzare lo avvolgimento che 
abbia le dimensioni fisiche 
(spessore e lunghezza) previ¬ 
ste. 

Dal resto, ì valori trovati 
dipendono strettamente dalla 
tensione che sì intende usare 
per Talimentazione oltre che 
dalla forza che il complesso 
deve in tutto sviluppare; va 
da se che quando interesserà 
adottare una tensione diffe¬ 
rente si tratterà di rifare i cal¬ 
coli, altrimenti si rischiereb- 
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be di non avere dalFelettromagnete le presta¬ 
zioni che si desiderano. 

La bobina o meglio lo spazio che è occupa¬ 
to dairavvolgimento può essere allungata od 
accorciata senza alterare il numero di am- 
peres spire che erano state calcolate, da no¬ 
tare però che quando la bobina vietie accor¬ 
ciata tenderà ad un maggiore riscaldamento: 
viceversa, quando verrà allungata, scalderà 
meno, e consumerà una quantità alquanto in¬ 
feriore di corrente, pur continuando a svilup¬ 
pare la stessa forza. 

Le rondelle di bachelite o dì fibra che sono 
destinate a formare le testate delFavvolgimen- 
to debbono essere di spessore e di robustez¬ 
za adeguati con il foro centrale per cui in 
esso la barra del nucleo entri a forza e possa 
anzi essere bloccato con qualche goccia di un 
adesico insensibile al riscaldamento. Il diame¬ 
tro esterno delle rondelle in quetione deve es¬ 
sere alquanto maggiore di quello massimo che 
si è previsto per l'avvolgimento vero e pro¬ 
prio. 

La costruzione si attua nella maniera con¬ 
venzionale; si provvede cioè un rocchetto di 
quantità sufficiente del filo della sezione sta¬ 
bilita in precedenza, quindi si prende il nu¬ 
cleo con le fiancate già messe a dimora e sul 
metallo nella zona compresa tra le fiancatine 
(vale a dire, in definitiva nello spazio che do¬ 
vrà essere coperto dairavvolgimento), si av¬ 
volgono due o tre giri di carta possibilmente 
cerata che serva da protezione e per impedire 
il contatto diretto delle prime spire dell'av- 
volgimento con il metallo vìvo del nucleo. Ta¬ 
le carta si trattiene al suo posto con qualche 
giro di nastro adesivo Scotch. Uno strato di 
carta isolante si inserisce poi ogni due o tre 
strati deiravvoìgimento, allo scopo di sepa¬ 
rare tra dì loro delle spire che potrebbero 
trovarsi ad un potenziale troppo diverso al 
punto che l'isolamento del conduttore stesso 
potrebbe risultare inadeguato. 

Ancorato il filo aH’inizio facendolo passare 
attraverso una coppia di fori fatti in una del¬ 
le fiancatine, si effettua ravvolgimento vero 
e proprio che si continua sino a che in tutta 
la sua lunghezza, la bobina abbia assunto il 
diametro che si era in precedenza previsto co¬ 
me diametro massimo delTavvolgimento. Na¬ 
turalmente nel corso deiravvoìgimento sarà 
da curare che le spire siano tutte parallele e 
con una progressione regolare, in modo che 
non rimangano spazi o gole vuote. 

Raggiunto il diametro della bobina voluto, 
si interrompe il filo, e si ripone quello rima¬ 
sto, quindi si provvede ad ancorare anche que¬ 
sto terminale della bobina facendolo passare 


attraverso un'altra coppia di forellini. Suc¬ 
cessivamente sì copre ravvolgimento con 
qualche giro di nastro isolante abbastanza 
largo, in modo da immobilizzare definitiva¬ 
mente le spire e proteggerne risolamento dai 
danni che Fimpiego normale potrebbe appor¬ 
tarvi. 

Nella fig. 6 sono illustrati i particolari co¬ 
struttivi ad un semplice elettromagnete adat¬ 
to per il sollevamento di pezzi di metallo ma¬ 
gnetico: il maggiore rendimento di esso si 
ottiene per il fatto che il suo nucleo è del ti¬ 
po corazzato, ossia con una espansione che 
scorre esternamente alFav volgimento per 
chiudere il circuito magnetico sull'espansione 
polare centrale attravei*so il pezzo di metallo 
magnetico da attrarre.' 

In particolare tale nucleo è realizzato con 
un coperchio a. vite da tubo in ferro, Felemen- 
to centrale del nucleo, è poi realizzato con un 
pezzo di ghisa o dì acciaio. Il numero delle 
amperes spire necessario per un magnete di 
questo genere si calcola essenzialmente nel 
modo descritto in precedenza, con la sola dif¬ 
ferenza che non viene previsto il numero ag¬ 
giuntivo delle linee di forza che era invece 
richiesto nel caso precedente, per compensa¬ 
re la distanza che il campo magnetico dòveva 
superare per uscire dal nucleo vero e proprio 
e raggiungere Fancoretta, che in quel caso 
particolare era rappresentata dal paletto, da 
fare muovere. 

Anche altri tipi di elettromagneti speciali 
o convenzionali, possono essere progettati e 
costruiti secondo gli stessi criteri. In ogni ca¬ 
so sarà sempre datenere presente che le bo¬ 
bine aventi il nucleo con espansione esterna 
come quella della fig^ 6 come anche le bobi¬ 
ne più corte, tendono ad assorbire un nume¬ 
ro maggiore di amperes e quindi a riscaldar¬ 
si di più delle bobine che invece si sviluppano 
su di una lunghezza maggiore e che dispongo¬ 
no di una superficie maggiore per dissipare il 
calore che si produce. 

Gli elettromagneti che sono destinati ad a- 
zionare qualche sistema di leve, debbono es¬ 
sere progettati in modo che siano in grado 
di accettare le variazioni di sforzo a cui van¬ 
no incontro appunto a causa del sistema di 
leve presente. 

In basso della ftg. 6 , sono forniti alcuni e- 
sempi relativi al calcolo della trazione richie¬ 
sta da magneti di questo genere destinati ad 
azionare delle leve del tipo descritto. Questa 
volta, inoltre, a maggior ragione che nei casi 
precedenti sarà interessante provvedere ai 
calcoli considerando dei margini di sicurezza 
molto ampi. 
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E CCO il progetto di un apparecchio scien¬ 
tifico di grande interesse per coloro che 
si dedicano allo studio delle manifesta- 
zioni della terra, sia dal lato statico che esclu¬ 
sivamente per ricerche speculative. Si tratta 
è vero di un apparecchio le cui utilizzazioni so¬ 
no molto ristrette, ma nel suo campo è quan¬ 
to di meglio sì possa concepire in tale senso, 
vista anche la semplicità e la economia di co¬ 
struzione. Diversi studiosi di questi problemi 
possono accordarsi e costruire ciascuno di es¬ 
si un esemplare deirapparecchio e risiedeh- 
do in località diverse, potranno accordar¬ 
si in modo da ritrovarsi dopo che qual¬ 
che movimento tellurico abbia avuto luo¬ 
go, in modo da scambiarsi i rilevamenti 
fatti e mettersi semmai in comunicazione con 
qualche osservatorio sismico per comunicare 
loro i rilevamenti ; ultimamente le apparecchia¬ 
ture sismiche hanno visto ampliato notevol¬ 
mente il campo di applicazione specialmente 
in relazione alle loro possibilità per il rileva¬ 
mento della conformazione dei vari strati a 
piccola profondità della retta, per lo studio 
della possibilità di eventuali giacimenti, spe¬ 
cialmente di minerali gassosi, quale il meta¬ 
llo o lìquidi, quale acqua, petrolio ecc. In epo- 
L ancora più recente poi gli apparecchi di 
rik.-.mento sismico sono stati anche previsti 
per il loro impiego per il rilevamento di vibra¬ 
zioni del suolo in occasione dì qualche esplo¬ 
sione nucleare, ecc. 

L'apparecchio descritto è stato naturalmente 
costruito proprio secondo le descrizioni e la 
realizzazione è apparsa molto sensibile, si im¬ 
magini che in sei mesi di funzionamento esso 
ha rilevato con sicurezza ben 43 terremoti, 
moltissimi dei quali di pìccolissima intensità, 
in un raggio compreso tra i 300 chilometri ed 
i 10.000 chilometri. Interessante da notare la 
indipendenza delle indicazioni deirapparecchio 


dalle vibrazioni a cui il complesso va soggetto 
a causa del traffico casalingo, si immagini in¬ 
fatti che esso situato in una posizione distante 
solo 25 metri da una strada di grande traffico 
automobilistico, funziona con regolarità, sen¬ 
za risentire di questo sottofondo. 

Lo strumento consiste di un pendolo oriz¬ 
zontale sospeso ad un filo sottile ancorato alla 
sua estremità superiore ad un paletto vertica¬ 
le, il quale nella sua estremità inferiore è in¬ 
vece solidamente ancorato a terra, per mezzo 
di sicure fondamenta. 

Quando una oscillazione si produce nel ter¬ 
reno o comunque giunge aH'apparecchio, il 
peso statico di esso, rimane pressoché fermo, 
mentre si muove il supporto vale a dire il pa. 
letto verticale ed il perno, mettendosi a vi¬ 
brare; in queste condizioni una puntina mol¬ 
to sottile e delicata situata alla estremità libe¬ 
ra del lungo braccio (tale braccio è adottato 
di notevole lunghezza in modo che per il rap¬ 
porto del tratto sporgente rispetto a quello 
compreso tra il perno ed Ì1 peso, le oscillazio¬ 
ni a cui esso va soggetto sono molto ampli¬ 
ficate, rendendo più evidenti le indicazioni) 
incide la superfìcie affumicata di un cilindro 
regolare ruotante lentamente dinanzi ad essa, 
per cui alle vibrazioni del suolo corrispondono 
dei segni a zig zag, tipici visibili in quanto la 
punta sottile incidendo sulla superficie del ci¬ 
lindro ha messo allo scoperto in tali tratti il 
sottostante colore del cilindro, il quale viene 
dipinto in bianco od in giallo limone. Coloro 
che lo preferiscano potranno adottare un si¬ 
stema alquanto più perfezionato consistente 
nella applicazione, sul cilindro, di un foglio di 
carta affumicata: in tal maniera sarà possibh 
le, giorno per giorno sostituire tale foglio rea¬ 
lizzando cosi con quelli tolti una raccolta del¬ 
le condizioni sismiche del periodo. 

Il paletto consiste dì un angolare di ferro. 
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forato nel modo indicato nel particolare appo¬ 
sito della tavola costruttiva. Esso va immerso 
in un basamento di cemento e mattoni di cm. 
40x40, della profondità di cm. 23 circa. Tale 
basamento può essere facilmente realizzato 
partendo da un pozzetto formato da un foro 
praticato nel terreno e foderato di mattoni; 
in tale foro può essere poi colato il cemento 
dopo avere inserito al centro del foro il pa¬ 
letto, che nei primi minuti si sostiene con le 


mm. esatti. Con due pezzetti di grosso filo di 
ferro si creano due occhielli con cui si realiz¬ 
zano due perni che accolgono i tratti sporgenti 
dei chiodini ed a tali occhielli si legano due 
pezzetti di filo di metallo, in maniera che il 
punto di unione tra le estremità superiori di 
essi, risulti esattamente sulla verticale dell'as¬ 
se centrale del cilindro che costituisce il pesò. 
Tre punti di regolazione sono previsti in 
questo apparecchio sismografico. Quello supe- 



Ciame «I ved«, lo stilo poggia lul 
tamburo sul quale è avvolta la liri¬ 
smi a di carta, coperta di fumo che 
lo siilo stesso è chiamato ad incide¬ 
re leorrendovj sopra. Il sistema del¬ 
la fìlottatura presento sul là «slromttà 
verso sinistro dol tubo che coslitur¬ 
ico r il boro del tamburo permette lo 
scorrimento dol siitoma verse una di¬ 
reziono, ragione por cui di no mi allo 
Itilo si verrà a trovare una zona 
sempre nuova della corti àffumicata. 


mani sino a che il cemento abbia assunto una 
certa consistenza; successivamente mentre il 
cemento finisce di indurire sì provvede alla 
preparazione delle altre parti dell'apparecchio. 

Il peso è in piombo, facile da realizzarsi, co¬ 
lando il metallo fuso in un barattolo dì latta 
o di cartone delle dimensioni di circa mm. 75 
x88; tali dimensioni comunque non sono mol¬ 
to critiche. Nella posizione centrale di una del¬ 
le fiancate si pratica un foro da 6 mm, profon¬ 
do 20 mm. e lo si filetta; a parte si filetta una 
estremità di un pezzo di barra di ottone della 
sezione di 7 mm. e della lunghezza di 25 in 
maniera che con tale estremità lo si possa av. 
vi tare nel foro del peso. L'estremità non filet¬ 
tata dalla barra si taglia in modo che la di¬ 
stanza di tale punto dal centro del peso sia 
esattamente di 145 mm. Nella stessa estremità 
si pratica un foro di diametro appena superio¬ 
re della sezione nel punto più grosso di una 
puntina per grammofono di tipo pesante; la 
profondità di tale foro deve essere tale per 
cui Testremità aguzza della puntina risulti e- 
sattamente a mm. 150 dai centro del peso; una 
goccia di stagno fuso immobilizza quindi la 
puntina del suo alloggiamento. 

AI centro di ciascun lato del peso, ad angoli 
retti rispetto alla barra, si pianta un chiodino 
del tipo senza testa, spinto in misura tale per 
cui l'estremità di ciascuno di essi sporga di 6 



Vàdtità ràvvidnàlà d«lli «stràmitì lupàrìor» dei 
pàlàtIOj illuifrànle ì dettàgli del ilttemà di regola¬ 
zione dello itruTTiénto ed in partìcolire per là re¬ 
golazione deilà poililone laterale e della altezza 
del compleiào del braccio oicillanfe e del pàio, 
detti elementi di regolazione io no contrasiegnati 
nella tavola ccntruttiva rispettivimente con le let¬ 
tere B ed A 
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Ovatto è ÌP cittemi di perno tu coi poggi» la eslra* 
/nìtà del pendolo cha ti trova dalla parto del pa¬ 
letto vertieala di ferro; notare la puntina inferita 
nai foro ciaco e ctio viene alleggiata alla aitramiti 
oppoita noi foro conico dal builondno che gli fa 
da sode. 

riore indicato nel diagramma costruttivo con 
A. consiste di una bacchetta di ottone filettata, 
piegata per un tratto in modo da formare una 
specie di L, con un pìccolissimo foro pratica¬ 
to nel punto della piegatura. Tale elemento 
è avvitato in una staffa costituita da una plac¬ 
ca di ottone con l'estremità superiore piegata 
airindietro, formando un angolo di poco più 
di 45 gradi rispetto alla verticale. Un contro- 
dato fissato nel retro della staffa in corrispon- 
za del foro impedisce all'elemento di spostarsi, 
una volta regolato. 

L'elemento B di regolazione, il quale serve 
per spostare lateralmente il supporto supe¬ 
riore del filo che sostiene il peso è rappresen¬ 
tato da un elemento in ottone dello spessore 
di 3 mm. e della larghezza di 20, piegato in 
maniera da formare una C con angoli retti; 
nei fori praticati nelle due parti piegate, si fa 
passare un pezzo di bacchetta filettata di ot¬ 
tone della lezione di 5‘mm. Detti fori non so¬ 
no, però, filettati in quanto servono soltanto 
da supporto per la bacchetta, la quale è impe¬ 
dita di scorrere lateralmente e quindi sfuggire 
dal supporto dalla coppia dì dadi che si pos¬ 
sono vedere nel particolare, e che sono impe¬ 
diti di svitarsi da una piccola saldatura ciascu¬ 
no, una volta che essi siano stati stretti con 
una certa forza contro le facce esterne delle 
alette delTelemento B. La staffa deirelemento 
B con quella della regolazione A sono fissati 
alla sommità del paletto per mezzo di bulloni 
della sezione di 6 mm, e della lunghezza di 25. 

L'elemento di regolazione C è realizzato con 
un pezzetto di barra di ottone filettato della 
sezione di 10 mm. con un'incisione aperta alla 


Veduta déttagliata del sistema dallo stilo bllartdii- 
to; notare che lo stilo vero a proprio consìsta di 
un ago fatto ptttara par metà circn» attravanto il 
jegnetto dell'esse, in tale modo, li porzione fin cui 
si trova i» punta dairego è di pochissimo più) pe¬ 
sante dal'l'iltriB per cui la praisìona dalli punta 
stessa dell'ago sulla cartii affumicata è minima 

estremità posteriore in maniera che in que. 
st'ultima possa esser inserito un cacciavite che 
effettui appunto la regolazione. All'altra estre¬ 
mità saldare un supporto conico ricavato dal 
movimento di una vecchia sveglia, che serva 
da perno per la puntina di fonografo applica¬ 
ta come si è detto alla estremità posteriore del 
complesso del peso. Fornire detta vite di re¬ 
golazione con un dado ed un controdado, in. 
serendo la vite stessa in un foro apposito fat¬ 
to quasi alla base del paletto; il bullone deve 
essere regolato in maniera che l'estremità co¬ 
nica appuntita venga a trovarsi ad una altezza 
di circa 12,5 mm, rispetto al piano della super¬ 
ficie anteriore del paletto. Successivamente si 
realizza il braccio sporgente, quello, per inten¬ 
derci, alia cui estremità libera deve essere im¬ 
perniata la puntina che incide nello strato di 
nero fumo per lasciare la traccia. Tale braccio 
si realizza con del profilato di alluminio abba¬ 
stanza leggero, o meglio ancora con una stri¬ 
scia di lamierino dì duro-allumitiio piegata se¬ 
condo le indicazioni fornite nel particolare al 
centro della tavola costruttiva. La estremità 
pili stretta deve essere realizzata nelle carattC' 
ristiche indicate nel particolare situato un po¬ 
co più in basso a sinistra rispetto al partico¬ 
lare precedente; la biforcazione servirà per 
accogliere con una certa precisione il perno ed 
il complesso dello stilo. 

Per effettuare la connessione dei braccio ora 
citato, al peso, si tratta dì realizzare una fascia 
circolare che avvolga del tutto il barattolo del 
peso stesso, partendo da una striscia di lamie¬ 
rino di ottone della larghezza di 12,5 e della 
lunghezza di 250 mm., trattenuta attorno al 
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peso con una saldatura. Una striscia di ottone 
della larghezza di 12,5 mm. e lunga 112,5 mm. 
piegata ad angolo retto per un tratto di 12,5 
mm. ad una delle estremità, viene saldata a 
questa fascia ed unita al braccio di alluminio 
per mezzo di due bulloncìni con dado. 

Per effettuare il montaggio dello strumento 
filettare l'estremità superiore del filo di so- 
spensione, in acciaio ormonico che sì fa pas= 
sare nel foro praticato appositamente nella 
barretta A di regolazione, quindi lo si fa posa¬ 
re sulla filettatura che si trova nella barretta 
filettata deirelemento B di regolazione. Si ruo¬ 
ta relemento A fino a che il pendolo, la cui 
puntina riposa nel punto C, risulti orizzontale 
al centro del peso. Il peso dovrebbe cosi po¬ 
sare con la sua barretta ad angolo retto rispet¬ 
to alla superficie anteriore deirangolare che 
fa da paletto; in tali condizioni le uniche ne¬ 
cessarie regolazioni dovrebbero essere fatte 
con la rotazione dell'elemento B. 




Ciò fatto si avrà a disposizione un pentodo 
orizzontale (costituito principalmente dal pe¬ 
so e dal braccio di alluminio) avente un ben 
definito periodo di oscillazione. A proposito 
precisiamo che il perìodo è il tempo in secon¬ 
di richiesto dairinsieme a compiere un'intera 
oscillazione in avanti ed indietro. Con il pen¬ 
dolo mantenuto in movimento e usando come 
punto di partenza quello aH'estrema destra a 
cui il braccio stesso più giungere, controllare 
il tempo in secondi impiegato appunto dal 
peso e da tutto il braccio a fare detta oscilla¬ 
zione completa. 

Dopo la prima regolazione, sì troverà molto 
probabilmente un periodo di oscillazione del- 
l'ordine dei 6 od 8 secondi, per variarlo se¬ 
condo le esigenze si tratterà di spostare il per¬ 
no in avanti più vicino possìbile ad un punto 
che si trovi esattamente al disotto del suppor¬ 
to superiore, allentando il dado che si trova 
sulla barretta filettata dietro l'angolare di fer¬ 


ro funzionante da paletto e strìngendo invece 
il dado che si trova dinanzi airangolare stes¬ 
so. Continuare a muovere il perno in avanti 
sino a che il pendolo non avrà assunto un pe¬ 
rìodo di oscillazione completa di 12 secondi. 

Qualora il sismografo debba essere sistema¬ 
to airesterno, dovrà essere scelta per esso una 
posizione conveniente, airasciutto ed in om¬ 
bra; per esso inoltre dovrà essere preparata 
una fondazione dì dimensioni maggiori di quel¬ 
la accennata, soprattutto per evitare che le 
filtrazioni di acqua al disotto di essa; possano 
determinare qualche spostamento anormale 
dello stilo. In vista di disturbi che potrebbero 
essere determinati dal vento che colpisse l'e- 
quìpaggiamento mobile del complesso sarà be¬ 
ne sistemare tutto intorno aU’apparecchio, una 
serie di pannelli destinati per lo meno a spez¬ 
zare le correnti d'aria dirette sul pendolo, in 
quanto quest'ultimo è molto sensibile a que¬ 
ste influenze esterne; nulla di strano anzi che 


Veduta ingrandita con la lente di una 
registrazione effeittuata dallo strumento 
di una scotta tellurica, di una certa ìn« 
tensità, avvenuta ad una distanza di cir- 
ca 7000 chilometri dai punto in cui lo 
strumento era stato piazzato. 


sia indispensabile, per la stabilità dello stru¬ 
mento provvedere addirittura a un intero co¬ 
fano che avvolge totalmente il complesso, sem 
za tuttavia impedirne il movimento. 

Semplicissima è la realizzazione del tambu¬ 
ro rotante sul quale viene avvolta la carta af¬ 
fumicata che deve ricevere le incisioni dello 
stilo. Si tratta di provvedere un barattolo di 
latta delle caratteristiche e delle dimensioni 
quanto più vicine possibile a quelle indicate 
nel particolare in basso della tavola costrutti¬ 
va; di esso si deve poi trovare l'asse esatto, 
ed in corrispondenza dì questo si fa passare 
attraverso i due fondi un pezzetto di tubo da 
10 mm. che adempirà alla funzione di albero 
per la rotazione del tamburo stesso; una e, 
stremità di quest’ultimo deve essere filettata 
mentre l'estremità opposta va lasciata tale e 
quale ed anzi va levigata in maniera che la sua 
rotazione sia agevole. Detta estremità poi va 
chiusa con una rondella di diametro adatto 
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avente un foro quadrato delle dimensioni di 
3,5 mm. di lato, 

I supporti per il tamburo rotante si realiz¬ 
zano forando della barra di ottone in modo 
che possa accogliere l'albero centrale e le viti 
di montaggio. Un foro deve essere fatto del 
diametro di 11 mm. e quindi esso va filettato 
ad un passo adatto perché possa accogliere 
l'estremità filettata del tubo di ottone; l’altru 
deve essere invece semplicemente forato ad 
un diametro di 10 mm. 

Tagliate che siano le estremità delle barre, 
fissare le placche ai supporti di legno, a loro 
volta, disposti verticalmente sulla base ge¬ 
nerale. 

P S M 

V. - rsMPa ' ^ . 



Modo dì triangolazione per stabilire la posizione 
approssimata delTepicentro di una scossa: per tale 
sistema vengono utilizzate le indicazioni di tre sta¬ 
zioni di osservazione e ri leva merito, situate ad una 
certa distanza tra di loro. Ciascuna delle stazioni 
calcola la distanza in funzione della variazione del 
tempo di onda, quindi sono tracciate in funzione 
di tale distanza, su di una carta geografica, delle 
ciconferenze ; nel punto di incontro tra dette tre 
circonferenze ò il centro possibile del movimento 
tellurico 


Se il tamburo viene fatto rotare a mano 
una volta posato sul suo supporto, si noterà 
la tendenza di esso a scorrere lentamente ver¬ 
so una direzione, con una velocità che sarà 
determinata dal passo della filettatura esegui¬ 
ta sul tubo di ottone. 

Pertanto, se contro il tamburo, già ricoperto 
della carta affumicata, verrà mantenuto ben 
fermo, lo stilo, questo ultimo tracccrà sulla 
carta una spirale cilindrica continua; se ora 
il cilindro sarà fatto naotare da un meccani¬ 
smo di orologeria ricavato da una vecchia sve¬ 
glia, si noterà ravanzamento del cilindro in 
funzione del trascorrere del tempo; anzi, sarà 


possibile rilevare, con molta precisione l'ora- 
rio di ogni eventuale scossa che sia stata rile¬ 
vata dal sismografo. In particolare, se il mo¬ 
vimento del tamburo sarà determinato dall'al- 
berino della minutiera di una sveglia, va da 
se che il tamburo compierà un giro ogni ora 
e per questo la carta affumicata potrà durare 
per parecchi giorni, prima di richiedere la so¬ 
stituzione. 

Nella realizzazione della connessione tra il 
tamburo e la sveglia, si tratterà di studiare 
con attenzione la posizione della sveglia stes¬ 
sa sulla base generale, per fare in modo che 
l'alberino della minuteria risulti in corrispon¬ 
denza e perfettamente colla estremità del tubo 
che fa da perno al tamburo. Per la connessio¬ 
ne si provvede con un giunto universale, che 
possa assorbire le piccole differenze di alli¬ 
neamento ancora esistenti, tra l'asse della mi¬ 
nutiera ed il centro dell'asse del tubo; per la 
connessione sarà possibile usare un pezzetto 
di barra di ottone, della sezione di mm. 3, la¬ 
vorata alla lima in modo da impartirgli una 
sezione quadrata sempre di mm. 3 di lato, tale 
elemento dovrà essere saldato al’alberino del¬ 
la minuteria e dovrà sporgere con esattezza 
in avanti, in modo che tale sezione possa es¬ 
sere inserita nel foro quadrato presente sulla 
rondella che chiude la estremità del foro an. 
teriore del tubo di ottone; tale sistema è uno 
dei migliori e dei più semplici per la trasmis¬ 
sione della rotazione dell'asse della minutiera 
dalla sveglia al tamburo, indipendentemente 
dalla posizione che questo ultimo assume du¬ 
rante la rotazione, in quanto scorre lateral¬ 
mente costrettovi dalla impanatura che è pre¬ 
sente su -una estremità del tubo. 

Il complesso del tamburo deve essere fissato 
in posizione tale per cui si venga a trovare 
leggermente in basso rispetto alla estremità 
libera del braccio oscillante su cui si trova 
Io stilo che deve incidere sulla carta affumi. 
cata; da curare anche che la frizione tra stilo 
e carta sia ridotta al minimo, in maniera che 
questo ultimo sia libero di compiere le oscil¬ 
lazioni laterali quando vi sia costretto da qual¬ 
che movimento tellurico, senza tuttavia che 
giunga a strappare la carta avvolta sul tam 
buro. A tale proposito, anzi, appare convenien¬ 
te provvedere alla esecuzione di una pairtico- 
lare versione dello stilo stesso, con una dispo¬ 
sizione di controbilanciamento. Si taglia un 
fiammifero di legno della lunghezza di mm. 20 
quindi si spezzano a metà due piccoli aghi 
per cucito ed in ciascuna delle estremità del 
legnetto ricavato dal fiammifero, si provvede 
ad inserire come indicato, una porzione con 
punta delTago. Un’altro piccolo ago dovrà es- 
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sere fatto passare attraverso un punto cen, 
trale rispetto alla bacchetta di legno, realiz¬ 
zando in questo modo una specie di croce, (ve¬ 
di la foto apposita): sarà appunto la estremi¬ 
tà di questo ago centrale che andrà ad inci¬ 
dere nel nerofumo applicato sulla carta. 

Per la realizzazione delle bronzine per detto 
elemento bilanciato si tratta di eseguire in cia¬ 
scuno dei bracci divaricati della estremità lì¬ 
bera deirelemento oscillante, un forellino at¬ 
traverso cui sì deve fare passare un bullonci- 
no avente alla estremità un forellino cieco co¬ 
nico, che serva da alloggiamento per le punte 
degli aghi terminali, senza tuttavìa impedire al 
complesso dello stilo di oscillare liberamente; 
naturalmente ciascuno di questi bulloncini do¬ 
vrà essere munito di dado e di controdado, 
per il suo fissassio rispetto alle estremità del 
braccio oscillante e per la regolazione. Qualche 
prova permetterà il controllo del sistema e di 
accertare quando siano state raggiunte le mi¬ 
gliori condizioni di lavoro di questo ultimo. 

Per le registrazioni è bene fare uso di carta 
di ottima qualità fortemente patinata o me¬ 
glio ancora del tipo plastificato, in maniera 
che la superfìcie molto levigata di essa non 
comporti alcun attrito sensibile con la punta 
dello stilo; da notare anche che una superficie 
molto levigata della carta permetterà anche 
un più facile distacco da esso, del nerofumo, 
nei punti su cui lo stilo verrà a trovarsi in 
contrasto. 

Sarà anche possibile collegare il tamburo ro¬ 
tante all'asse della lancetta delle ore della 
sveglia invece che a quella dei minuti, in tale 
caso, ogni giro del tamburo, corrisponderà ad 
un trascorrere del tempo, di mezza giornata in 
tale caso, sarà possibile fare un segno di rife¬ 
rimento, ad esempio, sulla carta afumicata, nel 
punto in cui si trova lo stilo quando la sveglia 
è sulle ore 12, così da avere una indicazione 
assai approssimata anche per quello che ri¬ 
guarda rorario; la connessione del tamburo 
alla lancetta delle ore invece che a quella dei 
minuti permette anche di avere una maggiore 
autonomia della carta, in quanto, un foglio 
di essa può benissimo bastare sino ad un me¬ 
se, e compatibilmente al passo della filettatu¬ 
ra sul tubo di ottone; va comunque da se che 
questa maggiore autonomia va a scapito della 
precisione del rilevamento in quanto risulta 
assai meno approssimato, l'orario in cui il mo. 
vimento tellurico che è stato registrato avviene. 

Una volta che il foglio di carta registrato sia 
stato completato, si tratterà naturalmente di 
consultarlo e se necessario, di metterlo in con¬ 
dizioni di durare un certo tempo, senza che le 
tracce delicatissime fatte sul nerofumo tenda¬ 


no a conceliarsi; a tale scopo sarà utile un 
sistema semplicissimo, consistente nella appli¬ 
cazione sulla carta di un fissativo dello stesso 
tipo dì quelli che si usano per i disegni in 
carboncino e che possono essere acquistati nei 
negozi di articoli per belle arti, applicandolo 
preferibilmente a spruzzo ; un fissativo che può 
essere preparato con una spesa bassissima 
quello composto di sei parti di alcool denatu¬ 
rato o meglio ancora di alcool assoluto, ed una 
parte di gomma lacca sbiancata e decerata. 

Se necessario poi, la registrazione potrà an¬ 
che essere riprodotta in più copie fotografica¬ 
mente usando il metodo per contatto; usan¬ 
do carta fotostatica ad elevato contrasto. 

Lo strumento rileva, naturalmente solo delle 
scosse che avvengono ad una certa distanza dal 
piano del paletto e del braccio oscillante; per 
avere poi a disposizione una attrezzatura che 
effettui il rilevamento di scosse da qualsiasi 
parte esse provengano, si tratterà dì preparare 
due esemplari identici del sismografo, e dispor¬ 
li in maniera che i rispettivi bracci vengano a 
trovarsi tra di loro ad un angolo retto. 

Quando le condizioni sono stazionarie, ossia 
quando nessuna scossa perviene al sistema di 
rilevamento, il pendolo rimarrà inunobile e 
per questo, lo stilo, fermo dinanzi alla carta af¬ 
fumicata, indicherà nel fumo, una traccia per¬ 
fettamente rettilinea c che risulterà a spirale, 
dato il movimento laterale del cilindro stesso; 
quando però, delle onde sismiche provenienti 
da una scossa più o meno distante, giungeran¬ 
no allo strumento, la punta dello stilo prenderà 
ad oscillare lateralmente, con un movimen. 
to della ampiezza dì soli tre mm.; altre vol¬ 
te invece con una ampiezza di 25 e perfino 
di 50 mm., va da se che la ampiezza del¬ 
la oscillazione, dello stilo e quindi del se¬ 
gno inciso, darà una indicazione non solo della 
intensità della scossa ma anche della distanza 
deir epicentro in cui ha avuto origine. 

Una volta che si sia in possesso del mezzo 
per la effettuazione delle registrazioni delle 
scosse si tratterà di apprendere qualche cosa 
circa la possibilità di interpretare qualche co. 
sa di esse, specialmente per quello che riguar¬ 
da la ubicazione deirepicentro, risalendovi una 
volta che si sia acquistata una indicazione cir¬ 
ca la distanza approssimativa deirepicentro 
dal punto in cui rapparecchio risulta apposta¬ 
to ; tale valore può essere rilevato con una cer¬ 
ta facilità, tenendo presenti alcuni elementi. 
Bisogna infatti sapere che da ogni scossa si¬ 
smica, si dipartono usualmente tre tipi di on¬ 
de che si propagano in diversa maniera nel 
suolo e che prima o poi raggiungono la loca¬ 
lità in cui l'apparecchio si trova; la prima on. 
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data ossia la primaria « P », viaggia nel terre¬ 
no assai rapidamente; si ha poi una onda se¬ 
condaria « S » che giunge un poco più tardi 
ed infine, una onda terziaria « T », che giunge 
ancora più tardi; dal momento che tali onde 
hanno origine nello stesso momento, ma che 
il divario di tempo con cui esse giungono al- 
rapparecchio è rispetto airepicentro, calcolan¬ 
do il divario di tempo, sarà possibile risalire 
alla distanza; dal resto, basterà interpellare 
qualche addetto a qualsiasi osservatorio geo¬ 
logico o sismico, per avere chiariti nel modo 
più esauriente, tutti i dubbi in proposito. Un 
gruppo di tre complessi di rilevamento, situa¬ 
ti come è stato detto, ad una certa distanza 
tra di loro, permetterà anche dei rilevamenti 
nel fatto della posizione molto approssimata 
deirepicentro, a tale scopo si tratterà di fare 
a partire da ogni punto di osservazione un se¬ 
gno di riferimento che comprenderà tutta la 
zona circostante che risulti ad una certa di¬ 
stanza; basterà poi esaminare la zona che ri¬ 
sulta tangente a tutte e tre le circonferenze, 
vedi disegno apposito, per stimare abbastanza 
precisamente la posizione di origine della 
scossa. 

Questo lo strumento e poche note circa la 
interpetrazione delie sue indicazioni, gli inte¬ 
ressati potranno perfezionarlo in vario modo, 
ad esempio, munendolo di un sistema elettrico 
di allarme (ad esempio, dì un interruttore mol¬ 
to sensibile, microswitch), alle piccole oscilla¬ 
zioni del peso, che chiuda un circuito elettri¬ 
co, atto a mettere in funzione un sistema di 
avvisamento, nello stesso momento in cui si 
verifichi Tarrivo della prima onda sismica, al¬ 
lo scopo di richiamare la attenzione dell'inte¬ 
ressato airapparecchio, e consentirgli di pren¬ 
dere i necessari provvedimenti. 


Abbonatevi a 
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A nche al momento della preparazione del 
progetto di questo suppellettile, Targo- 
mento della massima economia dello 
spazio, è stato uno dei più considerati; il ri¬ 
sultato è che anche molti esemplari di questa 
sedia, quando non in uso, possono essere ri¬ 
piegati in modo da occupare uno spazio mini¬ 
mo, in qualsiasi angolo della casa. 

Questo tipo di poltrona, trova il suo impie¬ 
go principale, in giardino ed in terrazza; si 
tratta di una realizzazione notevole anche per 
il fatto che la sedia dispone addirittura di 
braccioli, molto comodi anche per una sosta 
prolungata, come ad esempio, per pranzare, 
od anche per vedei’e la televisione. Il progetto 
può essere ulteriormente perfezionato realiz. 
zando per la sedia una sorta di schienale, fa¬ 
cile da preparare, con una striscia della lar¬ 
ghezza di una quindicina di cm. di pesante te¬ 
la olona, orlata lungo tutti i lati e quindi fis¬ 
sata alle costole posteriori della sedia stessa, 
nel punto indicato, con l'aiuto di chiodi a te¬ 
sta larga da tappezzieri, inserendo rondelle di 
tela o di fibra per aumentare la durata del- 
Tinsieme. 

La costruzione della poltrona si attua facen¬ 
do uso esclusivo di listelli dì legno duro e sa¬ 
no della sezione rettangolare di mm. 30x24, Si 
inizia la realizzazione preparando e completan¬ 
do una metà della poltrona, inserendo come 
si vede tutti gli elementi verticali tra i due 
orizzontali, rispettivamente piede e bracciolo 
della poltrona, l'altra metà realizzato non si 
effettua il montaggio definitivo, in particola¬ 
re si tratta di unire gli elementi verticali, ad 
uno solo degli elementi orizzontali, lasciando 
l'altro senza unione, in tali condizioni, tale par¬ 
te della poltrona potrà essere facilmente in¬ 
trecciata con l'altra, ins^srendo negli spazi che 
si trovano tra gli elementi verticali di essa, 
gli eìementi verticali delFaltra; solo a questo 
punto si potrà provvedere alla applicazione 
deH’ultimo elemento orizzontale, bracciolo o 
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piede che sia. Per la unione dì tutti gli eie- 
menti orizzontali con tutti quelli verticali è 
possibile fare uso di grosse e lunghe viti a le^ 
gno integrate da colla, come è anche possibi¬ 
le usare nel modo illustrato facendo, dei fori 
ciechi, praticati lungo una costola degli ele¬ 
menti orizzontali ed alle estremità di quelli 
verticali, inserendo delle spinette in tondino 
di legno duro. 

Successivamente si provvede alla inserzione 
del perno rappresentato da un pezzo di barra 
filettata di adatta sezione, munita alla estre¬ 
mità, di dado e controdado, applicati su due 
rondelle che proteggano il legname, od anche 
con un solo dado per parte, purché questo sia 
ribadito, perché non tenda ad allentarsi. 

A parte si preparano poi, gli otto listellini 
che servono per la realizzazione del sedile vero 
e proprio, tali listellini, imperniati, con una 
estremità, in un perno comune rappresentato 
da una barra filettata vengono a poggiare, 
quattro da un lato e quattro dairaltro, intrec¬ 
ciati come gli elementi principali della sedia, 
con la loro estremità libera in conrispondenza 
della costola degli elementi verticali principa' 
li; a tale scopo, le citate estremità libere non 
sono tagliate a squadra, ma. ad angolo alquan¬ 
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to obliquo; importantissimo del complesso del 
sedile è poi il perno comune (i perni delle e- 
stremità impegnano ciascuno, quattro listelli) 
mentre quello centrale, li impernia tutti e ot¬ 
to come è possibile vedere dalle illustrazioni, 
rendendo automaticp il sollevamento contem¬ 
poraneo, di tutti questi al momento della chiu¬ 
sura della poltroncina. 

Poco o niente di altro vi sarebbe da dire 
sulla lavorazione di questa poltroncina, non 
occorrerà altro che una specie di rifinitura che 
sì adatterà al tipo di mobilio di cui la poltron¬ 
cina stessa dovrà stare in vicinanza; bisc^na 
comunque dire che in linea di massima anche 


una accurata scartatura di tutti i listelli, e di 
lutti gli elementi prima del montaggio defini¬ 
tivo, seguita dalla applicazione di una legge¬ 
ra mano di mordente potrà bastare per la 
grande maggioranza dei casi, completando 
semmai con una lucidatura sommaria del pez¬ 
zo, a montaggio ultimato, passando su tutte 
le superficì di esso, uno straccio di tela ben 
pulito che li levighi alquanto. 

Coloro che lo preferiscano potranno anche 
realizzare i braccioli, di larghezza maggiore 
portando la poltroncina ad una maggiore co¬ 
modità, anche se sarà possibile richiudere com¬ 
pletamente le due metà principali e ridurle 
al minimo ingombro, al momento del tra- 
sp>orto. 
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